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CARMINI FIMIANI 

IN REGIO NEAPOLITANO ARCHIGYMNASIO 
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METROPOLEnN ECCLESIASTIGARVM 
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Opportune accedit hapepton de epocha et cavssa nominis 
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Res enim ardua eji vetuJiU novitatem dare « novis auBori- 
tatem^ obfoletis nitorem ^ obfcuris lucem y fafiiditis gratiamy 
dubiis fidem, Plinius in praef. 



REf^RENDISSlMO IT EXCELLENTISSIMO DOMINO 

SERAPHINO FILANGERIQ 

ARCHIEPISCOPO NEAPOLITANO 
ORDINIS S. lANVARII EQVITI TORQVATO 


CARMINVS FIMIANVS 
FELICITATEM. 



Ta fum natura comparatus, optimo^ 
rumque hominum confuetudine innu- 
tritus, ARCHIPRAESVL AMPLISSIME, 
nulla ut re capiar magis , quam vi eximiae fapicn- 
tlae, fi quam in aliis animadverto cum virtute pie- 
tate^ue raro admodum foedere copulatam , inque o- 
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mnes me partes agam ^ ut viris meritorum magnitu- 
dine commendatis publicam obfervantiae fignificatio- 
nem expromam , quamque iis obftriftus fim futurus , 
vdut in tabula profitear . Quum enim magni nihil 
conari , nihil ingenio perficere poflim , in quo aut aliis, 
aut certe mihi ipfe placeam ; eam tamen laudis par- 
ticulam , rei morofioribus ultro deferentibus , in qui- 
bus animi aequitas elucet nulla infufeata Infolentia , 
facile mihi vindico , quae in aliorum contemplatione 
admirationeque virtutum eft pofita . Mirum itaque 
videri nemini debet, qui vitae meae rationes fatis per- 
fpeffas habet , fi depolito fubruftico illo pudore , quo 
potentiorum limina reformido , ad Te virum princi- 
pem , In fublimi hac chriftianae rei fpecula conftltu- 
lum , virtute tua florentiffimum accedere , Tibique In- 
tentatam haflenus operam eo lubentius nuncupare de- 
creverim , quo Te non tam fumma dignitas eruditio- 
nis arbitrum , quam bonarum rerum aequllfimum ae- 
filmatorem fumma facit «ruditio. Te autem quum di- 
co , non refpicio virum fummo vetuftoque genere fa- 
tum , Maiorumque rebus domi militiaeque praeclare 
gefiis emicantem j non Antifiitem ad ampliffimum ec- 
clefiaftlci ordinis gradum, virtutibus licet praeeuntibus, 
eve£lum ; ei enim ornando , qui fua nixus virtute ac 
labore famam decufque fibi peperit , adfeititium exqui- 
rere fplendorem , abfurdum eft : nec porro mihi pro- 
pofitum ea perfequi , quae etfi cum paucis , tamen cum 
quibufdam aliqua faltem ex parte communia habes . 
, Virum unice fpefto , in quo congefta fimul quae in 
unum raro coeunt ornamenta illa, quibus vere homi- 
nes aliis hominibus praecellunt , doffrina fcilicet, vir- 
tus , 
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tus^ ac pietas. Doftrina fine virtute caffa eft & um^ 
bratilis : virtus doctrinae confbrtio deftituta , piorfus 
imperfe£ia & manca videtur , quippe quae aliis pro- 
defle vix poteft : virtutum vero maxima & in primis 
praedicanda , religio eft , 

Atque iam in eum me locum addu£lum (entio « 
ut unde incipiat , aut quo delinat oratio , plane non 
fuppetat : tot fcilicet ac tanta confertim fe fe mihi 
offerunt fplendidiflima ingenii animique Tui ornamen- 
ta ! Agmen ducat doflrina , quo firmiflimo fuftentacu- 
lo praecelfam virtutum tuarum molem fuperftruxifti 
Praeditus ingenio, vividoque Impetu ad fumma quae- 
que tendente , ea ope atque labore litteris enitendum 
putafti , nullum ut gravioris difciplinae genus nume- 
retur , in quo non es ita verfatus , ut in uno illo ver- 
fatus videaris . Sed quemadmodum vitae , fic etiam 
eruditionis genere cuftos, & tenax propofiti humana 
fugitantis , eam fapientiae partem praecipue colendam 
delegifti , in qua nihil vanum fucatumque , non ina- 
niter abfumens ingenia, non animos mifere ludificans 
ineft. Ad divinam fapientiam , e qua uberrimi ex- 
furgunt fruftus , Deum , naturam eius & opera cogno- 
fcenda Te contulifti , Theologica fedulo Ipeculatus j 
unde & cognitio animi pulcherrima exiftit , & facile 
animus contemplatione > rerum divinarum ad Deum 
ipfum erigitur ; libros divino alHatu confcriptos per- 
legere ; quae In Dei cultum & reverentiam ' Ecclefia 
obfervaret follemnia ritufque infpicere ; Patrum fcita 
& fentencias de rebus divinis, de moribus chriftiane 
regendis , temperandifque ad regulam divinitus promul- 
gatam , Eccleiiae denique res geftas , perveftigare : 
~ a 3 ciuf- 
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eiurmodi nimirum te cura "continuo exercuit, /bllici- 
tumque habuit . Haec Regem providentiflimum per- 
pulerunt , ut Te in publicum Anteceflbrum ordinem 
nonorificentiflime referret , munufque graviflimum ala- 
criter obiens , magna Auditorum celebritate , difficil- 
lima quaeque copiofiflime interpretatus es . Vel in 
gravefeente hac aetate tanto erga litteras amore abri- 
peris, ut fi qua tot curis diftento incidunt tempora 
iubfeciva , colloquiis impendas hominum vario doctri- 
nae genere excultorum : qui quum alia in Te admi- 
rantur, tum felicitatem , qua optimis tefiimoniis, & 
adcommodatiflimis exemplis , quacumque de re oboria- 
mur oratio , numquam non abundas. Quid ego ni de 
Te praedicem , quod Hieronymus Nepotiano in lau- 
de ponit ? qui alvina & ecclefiafiica fic habebat in 
numerato, ut quavis data occafione fiatim reponeret : 
Jllud Tertulliani , ijlud Cypriani , boc LaElantii , illud 
Hilarii efi . Sic Minucius Felix , ita FtBorinus , in bunc 
modum locutus eft j ir n o bh isi Kec vero in fortuna flo- 
rentifiima y ad quam per doClrinarum feriem , conti- 
nenti laborum curfu , pervenifti , litteras promovere , 
litterarumque cultores impenfius fufpicere, fovere & 
amplificare praetermittis ; camque ex lege muneris tui 
beneficentiam Ecclefiae princeps bonis artibus praefias, 
quam fponte privatus adhuc exhibere confueveras . 

Ingens haec tua divinarum humanarumque rerum 
cognitio, cum virtute, fine qua dodrina rite non fub> 
fifiit , rariffimo exemplo certat. Dicam paucis : in Te 
fingularis virtutum confenfio, incredibili rerum gerenda- 
rum prudentiae , confilionimque explicandorum dexte- 
litati adiunfla alacritas , & invida fortitudo j fortitu- 
dini 
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dini felicitas , felicitati mira animi modeflia ; in fum- 
ma fortuna amans aequi re£fique tenax animus, in 
tantae audoritatis fplendore efrufa advcrfus omnes hu- 
manitas . in humanitate erga honedos beneficentia . 
Quid enim ? Nemini iniucunda ed laudum Tuarum prae- 
dicatio : vel magni viri quad-mercedem rerum geda- 
rum fru£lumque virtutis , gloriam expetunt : Tu fibu- 
lari modedia non avidus modo laudis & appetent glo- 
riae. numquam Tuidi , fed etiam virtutum tuarum prae- 
cones , qua licuit vi , compeTcuidi lemper . Eximia gen- 
tis claritas, quae aliis ingentes addit Tpiritus, Te ni- 
hil de conTueta animi moderatione removit . Magnam 
fortunam plerumque Tequitur naturae difficultas; Tu, 
quod rari in culmine tanto exempli ed , comitate fa- 
cilitateque naturae Te omnibus aequas . Ecquis vel 
tenuidlmorum hominum Te tanta^ dignitate au£^orita- 
teque praeditum fenfit dominum ? Quis copiam tui aut 
prece impetravit , aut itu , redituque pervicit ? Quis ad 
Te veniens, non obviam, non vocantem non com- 
pellantem ultro habet ? Blandam vero vim praeterire 
nullo modo pofTum. Scilicet concurrunt ad Archi- 
epifcopium quotidie quamplurimi , quafi ad principem 
aram . Singuli quod e re Tua ede arbitrantur , fum- 
mo dudio adequi connituntur. Tu eundos fereno il- 
lo vultu tuo fuTpicis , univerds patientem adeommodas 
aurem : mox percepta veritate & aequitate incipis 
oracula fundere . Tum rem miram cernere non raro 
ed , homines fenfim^ demutatos, lepore Termonis ac 
rationum pondere devidos , 'contra Tuam voluntatem 
ia tiMm fententiam, eth invitos ultro' concedere . 

Quid nunc virtutum maximam ac praedantidU 

maoi, 
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mam; fiaccram omnisque fuci expertem pietatem ; cui 
ab ineunte aetate Te totum dedi Ai , commemorem i 
Haec nimirum inter innumera quae Te undique cir- 
cumfluunt ornamenta , ad fummos eccleftae honores 
Tibi ftravit iter, feliciterque perduxit. Primum Ma- 
teranum Pontificatum obire iuflus es , ut in fublimi 
loco»pofitus virtutem tuam latius extenderes , lucem- 
quc morum in rem chriflianam princeps ecclefiae dif- , 
leminares . Mox a cafliflimae fponfae amplexu legi- 
tima auftoritate bonoque publico aegre avulfus , & Pa- 
normitanae ecclefiae adminiflrandae praefedlus , mirum 
profeito eft , quam gravi moerore univerfa Lucania Te 
fibi erepto fuerit ■ perculfa , & gaudio quanto maximo 
Sicilia Te adepto exfilierit. Tandem Neapolitana Se-* 
de paflore viduata, flatim in Te confeofere non ta- 
cita modo defideria & voluntates , fed palam etiarrt 
voces atque fermones omnium ; plurimum namque in-* 
tererat , facrorum noftrorum moderatorem ac praefidem 
potius accipere magnum , quam delatis honoribus facere. 
Voti compotes -fa^i , inde 'uTque ab exoptatiffimo tuo 
in Vrbem adventu, quo maius gaudium, incredibilifque 
laetitia noflros complevit animos , quo magis de am- 
pliflimis fortunis noflrls gratulamur, eo maiori cura 
animique labore angimur univerfi , ne e finu comple- 
xuque noflro aliquando divellaris. lam vero praegran- 
de , quod humeris tuis fuccollafli , epifcopatus onus & 
graviflima moles, Tibi nihil honoris. addidit, quippe 
tantum fpe£lata virtus ac probitas tua demerebatur ; 
nobis, autem id prae ceteris contulit, ut in Te tam- 
quam in fpeculum pellucidum intuentes , viva fiirgu- 
larum virtutum ilmulacca & incitamenta perfpicere*i 
, . 7 mus . 
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mus. Ecquae umquam paftorali follicitudini , pieta- 
tis Audio , vitae integritati , morum innocentiae , quam 
in chrlAiana republica procuranda ab initio praetuli- 
fti , par invenietur oratio? Teftis eft Lucania fanftif- 
fimam ecclefiac difciplinam canonum ignorantia labefa> 
£tatam atque convulfam integritati fuae abs Te ope- 
rofiflime reAitutam ; divinis reverentiam conciliatam ; 
Sacerdotio dignitatem adfertam ; fedulum facrorum mi- 
niftrorum deleftum ; templis nitorem redditum ; pro- 
vinciam vel difficillimis temporibus Apoftolico more 
peragratam ; infelix lolium in Dominico agello fuc- 
crctum radicitus extirpatum ; (anos ubique mores re- 
du£los ; licentiam au£loritate tua coercitam , planeque 
exclfam ; fimultates compofitas ; perditos e miferan- 
da vitiorum colluvie ereptos. Teftis eft Sicilia im- 
pigram tuam ad paftoralia munia obeunda alacritatem; 
ccclefiaftica negotia ad canonum amuftim exada ; iih* 
diciorum cum aequitate feveritatem; dignitates pretio 
& gratia exemtas, honorum fortem virtuti addiaam; 
publicae falutis tuendae ftudium , in optimum Prin- 
cipem fidem ; epifcopium tuum miferis facile patens 
perfugium ; tot privatorum inopiam per Te ad co- 
piam ufque fublevatam , inopes familias ftato vifhi 
fuftentatas ; aegros , debiles , eieSos finu tuo beni- 
gne exceptos ) & humaniffime confirmatos. Teftis 
tandem eft Campania , in qua e primo temporis ve- 
ftigio, quo ad Neapolitanae Cathedrae gubernacula 
paucis abhinc menfibus adfedifti , ita uno tempore in 
omnes fimul partes vim Apoftolatus exeruiftr , ut di- 
vinum paene ingenium , quo tot ac tanta uno tem- 
pore pervidifti , & miram alacritatem , qua eadem fi- 
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mul perrecifti , nulla delebit oblivio . Quid primum 
referam , quidve poftrcmum ? Optimos , leftlflimolque 
Apoftolici muneris mlnlftros & adiutores defignatos ? 
Promulgata loquar decreta fan^tiflima , latas regulas 
faluberrimas Sacerdotio , clerum populumque officii ad- 
monitum , & ad religionem eximie cohortatum ; fe- 
riam ad reformanda fi quae forte per atros dies dif- 
fluxerant indaginem ; germanam , nec fucatam religio- 
nem commendatam & conftabilltam ; pietatis fimula- 
tores , qui non abfcindendis cupiditatibus , honorlbuf- 
que declinandis , fed fleftendis cervicibus conniterentur, 
in ordinem redaftos ? Efferam abfolutiflimum chriftianae 
pietatis exetnplar , quod cunftis infpeflantibus fimulque 
-demirantibus praebuifti, dum piacularibus recurrentibus 
temporibus domeftica modeftiflime ftlpatus caterva fe- 
mel iterumque templa reviferes : quo paftoris fui exemplo 
«xcitatus & inflammatus univerfus Clerus , populus, ho- 
mines cuiufcumque gradus , dignitatis , fexus , aetatis, 
talia toto hoc eapiatorio tempore certatim edidit An- 
gularis pietatis fpecimina , qudia ne cogitando quidem 
animus conlequi poteft ? Praedicem curam magno prin- 
cipe dignam in iuventute rite educanda & inftituen- 
da , enixofque conatus ad defidiam & Infcitlam , chri- 
flianae reipublicae peffem utramque deterrimam, quam 
longiflime a Tuis amoliendam ; reftam ftudiorum e- 
mendationem ; Gymnafium Archiepifcopale oratoriae 
difciplinae acceflione adau6lum ; cui crebro , pater , 
ades ipie hortator , animos praefens confirmas , certa-' 
minum ipfe iudex & laudas & ornas? Qui fine pia- 
culo heic praeteream mores Aulae tuae ad virtutem 
per Te compofitos, ut e domo tua ad lares privato- 

, rum 
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rum aemulationes integritatis, humanitatis, frugalitatis, 
modeftiae , ceterarumque pulcherrimarum rerum dima- 
narent ? Scilicet blandiflime iubetur exemplo , & vi- 
tia occulta quadam vi repelluntur. Ita Te tamquam 
Antiftitem benignitate Numinum terris noAris commo- 
datum intuemur , novumque faeculorum ordinem cum 
his Apoftolatus tui exordiis iniifle videmur . 

Quae quum ita fe res habeat , caufTam teneo , 
cur omnium animos in Te convertas , Teque viri do- 
^rina , genere , aut dignitate confpicui omnibus effu- 
fae exiftimationis & amoris fignificationibus profequan- 
tur : cur tandem gloria ,, famaque Tua tam longe la- 
teque omnium ordinum , ac fapientum virorum prae- 
dicatione celebretur, ut nihil equidem accefUonis fieri 
pofTe videatur ; quae quidem gloriae amplitudo , fi non- 
nullis fortuna commodata videtur , Tibi certe a vir- 
tute donata , partaque fingulari probitate , magnitu- 
dine meritorum , rerumque laudabiliter geftarum . Il- 
lud vero In primis praedicabile ac memorandum, ^Tc 
Regi optimo , populorum felicitate nato , placere ; 
Teque dignum Maieftate fua pontificem a Procere in- 
comparabili , acerrimo magnorum ingeniorum aeftima- 
tore, Bernardo Tanuclo numerari . Quare fortunis no- 
flrls Id etiam accenfemus , quod facerdotalls animi. Rex 
Sacerdotem invenerit Regiae mentis , qui artam Ec- 
clcfiae cum Regno neceflltudinem utriufque falutem 
merito putat. 

Sed quum tot fuftineas , ac tanta negotia , nae 
in publica commoda peccem , fi longiore fermone mo- 
rer Tua tempora; prorfufque verendum, ne Tuam la- 
ceffere modeftiam videar , qui refte fada ad confeien- 

tiam 
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tiam 'referre 'folltus , magnus eflei quam praedicari 
mavis • Patere itaque , princeps indvlgentissime , 
in effufa omnium ordinum gratulatione ac plaufu , quo, 
Te ad Neapolitanae Ecclenae fpeculam vix admoto 
univerfa perfonuit urbs , hunc etiam librum tanquara 
laetitiae noArae interpretem ac internuhcium appare- 
re , qui nomine Academiae noftrae , in qua profeflb- 
ris munere perfiinQus perpetuum faplentiae Tuae mo- 
numentum defixifti , gloriam Tibi virtute pietateque 
Tua partam, ex animo gratuletur . Vnum vero pu- 
blicae privataeque omnium beatitati reflat , ut Ponti- 
fex pofl hominum memoriam vere Maximus , cuius 
res ab intelligentia , gravitate , providentia , virtute 
divina , qua chriftianum orbem moderatur , profe£lae 
omnes aeternum commendabuntur, inter praeclara fa- 
cinora, Te refle faftis tuis unice contentum illuc bo- 
no publico quantocyus evehat , unde quantus fis , & 
quanta bonitate ac do£lrina , univerfae pateat chriftia- 
nae reipublicac . Interim a praepotenti Deo enixis 
contendere precibus niimquam defiftam , ut in omnibus 
Tibi dexter adfit, conatus tuos fortunet , Teque chri- 
flianae rei altius extollendae natum diutiflime fervet in- 
columem . Neap. IV Idus Q.uin€liles an.ciDi3cci.xxvi. 
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CARMINI FIMIANI REG. PROF4 


DIATRIBA I. 

De ortu & progrcflu metropolewn ecclefiaftlcaruni lo Rc<mo 
Neapolitano Sc Siculo, qua doflrina Petri de Marea libj? 
Concord. Sacerd. & Imper. cap. VII. b. iv. ad exa- 
men evocatur . Opportune accedit nAPEProN de 
tpoeba nominis Calabrue nd Brutios translati^ 
quo ipllus Mareae ea de re fententia 
’ expenditur . 

ANTELOQ^VIVM. 


V Niverfa qua late a freto Siculo ad Alpium radices 
protenditur Italia, ab antiquiifimis ecclellae tempo- 
ribus ad faeculi quarti exitum, nullum alium ha- 
buit metropolitam , praeter Romanum pontificem , 
cui epifcojM omnes in ea conftituti tamqnam fufiraganei adhae- 
rebant . Non obfcura in monumentis priorum quatuor faeculo- 
rum fuperfunt velHgia antiftitom totius Italiae a Romano me- 
tropolita confecratorum , & ad fynodum Romam evocatorum* 
quibus duobus metropolitica hira praecipue continentur (r). Ro* 
ma itaque ecclefiaftica totius Italiae metropolis olim extitit 
adeoque metropolitica Romani antiftitis dioecefis amplifllma . 
Vt enim Italia in civili difpofitione primum in undecim regio- 
nes ab Augufto, deinde in feptemdecim provincias a Conftao- 
tino tributa eft , quae a diveriis magiftratibus adminiftrabantur 
fic in ecclefiaftica unam conflabat provinciam , cui Romanus 
tantum metropolita praeerat. Novam deinde reginjinis formam 
fub Conftantino M. induit Italia , a quo in feptemdecim deferi- 
pta provincias, Praefeflo Praetorio fubie£la eft, fub quo Vicarii 
Tom.VI. a duo. 

(1) Conf.in&a di«rjb.V. < 
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]]. FIMIANI DIATRIBA I. 

duQ ^ quotum alter Mediolani ^ alter Romae 
Mediolanum incolenti feptcm fubcrant provinciae 
Hijirir.y II. Aemilia y III. Liguria y IV. Flaminia G^icenum an- 
noytarittm^fV . ailpcs Cottiarum y VI. Rbaetia prima y VII. Rbae- 
tia fecunda \ quae Italicae contrafliori fcnfu di£Iae Tunt . Priores 
<juatuor fub Confularibus , pofteriores tres fub Praefidibus erant. 
Reliquae vero decem , I. Campania , II. Tufeia G Umbria , 
III. Picenum fuburbicarium , IV. Sicilia y V. Apulia G Cala- 
bria y V^. Lucania G Brutii y VII. Samnium y VIII. Sardinia\ 
IX. Corficay X. Valeria y Vicario Urbis parebant ; unde urbica- 
riae yzc. fuburbicariae adpellatae funt(2). Harum priores quatuor 
a Confularibus , fequentes duae a Correftoribus , reliquae qua- 
tuor a Praefidibus regebantur. Nova hac invefla politia, me- 
tropolitica Romani Pontificis dioecefis anguftioribus limitibus 
feniim coercita eft. Primum in Italicis provinciis' id fa£Ium . 
Quarto enim declinante laeculo duo emerferunt metropoli- 
tae eodem prope tempore , Aquileienfis , & Mediolanenfis : 
quorum illi Venetiae cum Hiftria ; huic Liguria & Aemilia 
ctnatributae funt . Saeculo quinto «pifeopus Ravennatenfis me- 
tropoliticam dignitatem in Flaminiam adeptus efi. Reliquae 
vero Italicae provinciae Romano metropolitae fubieflae reman- 
ferunt . Quod citius in Italicis , id ferius io urbicariis provin- 
ciis feiSlum , ut fcilicet per metropoliranorum inflitutiones metro- 
poHtica Romani, pontificis in eas potefias paflim coangufiaretur^ 
Primus ex urbicariis epifeopis Calaritaous fexto ineunte faeculo, 
atl metropoliticum decus eveftus , cui provincia Sardinia at- 
tributa' eft ; reliquae, novem Romano metropolitae parere per- 
rexerunt . In his quinque funt , quibus Neapolitanum & Sicu- 
lum Regnum nunc coalefcit , Campania , Apulia & Calabria , 
Lucania cum Brutiis , Samnium , & Sicilia . Harum omnium 
epifeopi unum agnovere metropolitam , Romanum pontificem , 
a primis ecc|eiiae faeculis ad Leonem Mfaurum . Huius vi Ca- 
labria & Sicilia a Romano metropoliu ad CPnum patriarcham 

anno 

« (2) Vide Motiriam Imperii , quam e- rolus. Ext. apud Graev. Antiq- Romao. 
didit,. & commestaiiis iiluflnvit Pauci- toiu.vii. 
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DE ORTV ET PROGRES.' METttOP. ^ iH. 

anno Dccxxxii. aWuaae funt , paffimquo in iis 
ec arcbiepifcopi a Graecis inftituti . Tandem primus Romanorum 
pontificum 4nncs XIII. ab anno dcccclxvi. metropo|mcam 
dignitatem nonnullis Regni epifcopis indulfit; quod & alu dein- 
ceps Romani antifiites pracftitere, ' '• . r 'd * 

1’rofeao, nullum ante Ifaurum in regionibus utriurque Re- 
gni metropolitam extitifle, fed epifeopos omnes per eas codti- 
tutos Romano pontifici tamquam metropolitano fuo adhaefifle ■> 
tam luculenta & multiplicia fuppetunt argumenta , ut ne vix 
quidem ambigi de ea re liceat . Neminem Utet , ad metropo- 
litam inter cetera pertinere, fuffraganeos epifc^s recens ek- 
aos confirmare, atque confecrare ; ad provinciae fynodum eos -co- 
gere; controverfias inter provinciae epifeopos oboms auaoritaic 
fua componere , provocationes ab iis accipere , eoTque cri^ims 
reos cenfuris coercere ; fuffraganeos epifcopw defides officii ad- 
monere, atque corrigere; canones, & leges adecclefiafticum mg- 
men perlatas fuffraganeis communicare, ac obfervantiam 
Ad haec,ecclefiae paftore orbatae curam gerere , negotia ding^ 
re reditus in tuto ponere, & canonicam novi epifcopi eleaionem 
procurare: 'quod d^utato vacanti fedi yifitatorcfi^n confficvit ; 

provinciae epifeopatus, & monaftena umre; oratonqrum,& bajh 
iicarum confecrandarum licentiam fuffraganeis epifcopis ebre . Hart 
bmnia meiropolitica iura unum Romanum pontificem m Campania, 

Apulia & Calabria, Lucania & Brutus, Samnio, atque SiciJu atir 
w^fauri tempora, & quod excurrit, exercuilk per fe, & quaedam 
lardum pro neceff.tate utilitateve ecclefiarum' per 
tpifeopos, qui privatis meritis commendabantur, aut civili pro 
Unciae nleSopo?i pra«n«t , vel par Subd, .conos Rornanove^ 
plicuiffe , ecckfiaftica monumenta plane commonftrant , pra^ 
Fertim epiftolae nonnullae Leonis M. , & permultae Grc o- 
rii I adVifcopos harum regionum datae ; quibus mmirum ni^ 
hil ratum fixumque , nifi quod ia antiquitate lanaum el&t , 
nihil tam antiquius , quam fua cuique Occidentis metropolitano 
Sfarv«.V.,u. rnari.jaffim .n,i« Lao(3) 

(j) - •> ’ 
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IVi PlMIANI diatriba r. 
folirmorum iur» primioum convelli vetat; ac Byzantini antifHtis 
audaciam fic peHbiogit (4) : Superhum nimis eji (y immodera- 
tum ultra fines proprios tendere y (y antiquitate calcata y alienum 
hts velle praeripere , atque ut unius crefcat dignitas , tot metrc^ 
poli fanorum impugnare primatus. Eadem fanflillimum pontificem 
Gregorium cura exercuit: ylbfit boc a me , inquit (5), «r ftatuta 
maiorum confacerdotibus meis in qualibet ecclefia infringam ; quia mi- 
hi iniuriam facio ^ fr fratrum meorum iura perturbo . Ac iterum (6): 
Si ea dejlvuerem y quae anteceffores mjlri flatuerunt y non eonflru- 
ilor y fed evetfor ejfe iujle probarer , tcflante veritatis voce j 
quae ait: omne regnum in feipfo divifum non flabit. Item (7)^ 
Virgilio Arelatenfi fedis Apoftolicae vices in ecckfias Gallica- 
nas iuMta veterem morem committit y ftngul is metropolitanis y fe- 
cundum prifcam confuetudinem , proprio honore fervato - Num- 
nam ii Pontifices, religiofi canonum & antiquitatis cufiodes , ia 
metrc^olitarum iuta,& muneris & fiu obliti , invaferunt ? At ni- 
hil omnino eft , unde quidquam ab iis hac in re innovatum 
fuTpiceris . Quod fi nec aevo Leonis , nec Gregorii ullus apud 
nos metropolitanus exthit, praeter Romanum; ptofeflo fuperioi- 
ribus quoque temporibus nunum extitifie, ne ambigas. , 

Quae cum ita fe. res habeat , efi cur mireris , viros dtv 
Arioae ac eruditionis laude praeftantes in ea fententia efle , ut 
znetropolitas a primis ecclefiae temporibus in fingulis urbica- 
riis provinciis, adeoque iis, quae Regnum nofirum nunc coo- 
fiituunt, admittant. Horum numero ^ Petrus de Marea (8), 
^i in omnes fe partes agit , ut metropolitas iu urbicaria dioc- 
cefi fiatuat . Qua in re fibi parum confiat ; agnoTcit enim epb 
fcopos urbicariarum provinciarum ab ipfa nafeeruis ecclefiae 
origine hi Urbis fynodo convenifie , & a Romano pontifice or- 
dinatos ; ac nihilominus eas provincias Tuos habuifle metropult- 
tas adfeverat , qut & ipfi a Romano antifiite ordinabantur . 
Hulli dubium y inquit (p)> eJfe poterit y quin epifeoporum ordina- 
tio- 

(4) En. tv. ' (7) Lib.v.ej>.i.m.Vi»giI. ArelatenC 

(;) Lio. II. m Lii. aL| XXXTUi ad Na- (8^> De ConcoFd,Sacerd>& 

idem epiteop. Mlonitao, cap. vir. n.iv. 

ifi) LibiX. ep.xxxi. (9) lbi(Lo.iii. 


hy C^pogjp 



DE ORTV ET PROGRES. METROP. V. 

twnes , non folum in provmcia Rowana ( quo iure complures mo 
tropoUtani potiehanfur) ^ fed etiam in vicinis quibufdam provin- 
ciis obtineret Romanus pontifex . De provinciis urbicariis , idejl 
de provinciis illis decem , quae Vicario Urbis parebant , & per 
Campaniam y Brutios , Apuliam , Calabriam ad Siciliam ufqut 
protendebantur ^ non ejl dubitandi loeus. Hoc Romani pontificis 
ilis confccrandi epifeopos ia urbicariis provinciis confiitutos ex 
illa veteris difciplinae regula , qui pertinent ad fynodum , pertinent 
ad confecrationem , confirmat . Rorro , pergit , r»»i fuperius Synodorum 
conventum tam urbicariae dioecejeos , quam Italicae fpeciali iure 
ex antiqua eonfuetudine Romae faepe habitum demonjlraverimus , 
quid aliud inde conjequi poteji ^ quam epifeopos earum provincia- 
rum ab epifeopo Romano , aut eius decreto ordinatos fuijfe ? Tan- 
dem (i o) : de urbicariae autem dioecefeos epifeapis , qui ab ipfa na- 
fcentis eccleftae origine fe Urbis fjmodo ftfiebant , dubitandum noo 
efle feribit . Haec autem quo paao cohaereant Inter fe , non fam 
video; qui enim efle metropolitae in urbicariis provinciis potue- 
runt , fi earum epifeopi omnes , ipfo fatente Marea , a Romano 
pontifice Sc ordinabantur, & ad Romanam fynodum arceflebantur; 
quibus duobus metropolitica iura praecipue continentur ? £a ve- 
ro in fuam fententiam argumenta producit vir fummus , qui- 
bus nulla fibi infefliora metuere potefl . Primum aflert Caele- 
ftini I. (ii) verba, qui ordinationes epifeoporum Apuliae & 
Calabriae fibi diferte tribuit deteliatus quarumdam civitatum 
errores, quae, pofthabitis clericis , laicos fibi epifeopos eligere 
pertentabant . Inde colligit , Caelefiinum mn folius metropolita- 
ni epifeopi , fed omnium epifeoporum per illas provineias ( A- 
puliae & Calabriae ) eonjiitutorum , ordinationem fibi adferere , 
At qui etiam metropolitanorum ordinationem tribuere fibi po» 
terat Pontifex , fi liquido patet , nullum in urbicariis provinciis, 
quarum numero Apulia & Calabria, metropolitanum ad Leo- 
nem Ifaurum fuifie , Sardinia excepta , quae a fexti faecu- 
li initiis proprium na£la efi metropolitam Calaritanum ? Aut fi 
& metropelitanorum , & epifeoporum omnium Apuliae & Cala- 

• la- 

(io) Ibiin.tT. Calabriae, apud Labbeum coUefLCooc» 

(i i) Epitt III. ad epifeopos Apuliae & tom. iii.p. 482. 



XT. F I M r A N I DIATRIBA*!. 

JAbriae ordinationes fibi vindicabat Romanus pontifex, quo paflo 
potuerunt ibi mctropolitani & nomine & re efle , qui nec pro- 
vinciae fuae epifcopos confecrabant , nec ad fynodum cogebant, 
quibus iuribus metropoliticae ‘dignitatis eft pofita ? Sunt 
liaec plane Ipfe vero Cacleilinus in eadem illa epKlo 

la diferte meminit epifeoporum , non metropolitanorum , civi- 
tatum propriis rcCloribus dcJUtutarum , quibus fcilicet epifeopi , 
non provinciarum, quibus metropolitae , praefunt : adeo nihil in 
ca eft, quod Mareae velificari quodammodo poflit . Sad vel ex 
una eiufdem epillolae epigraphe colligere is poterat, epifcopos A- 
pulos & Calabros nullum, nifi Romanum, habuiif; metropoli- 
tam; ea enim inferibitur, uuiverfis eptfeopis per Apuliam (y 
Calabriam conftitutis : quod etiam argumento eft, eas provincias 
propriis caruilfe metropolitis , quibus alias fuiflet inferibenda, 
uti Romanorum pontificum more pofitum comperimus . lam 
vero Mareae adeo pcrfuafum , in urbicaria dioecefi metropo- 
litas extitifle, ut continuo 'fubdat, fe viris erudiris adfentiri non 
pojfe , qui provincias ijias ( urbicarias ) metropolitis deflitutas 
fuiffe putant , cinn vera ratio tn contrariam fententiam impellere 
debeat , Haec autem vera ei ratio eft vifa , quod cuique provin~ 
riae fuus praeejfe debet metrnpolitanus ^ zx Concilii Nicaeni (12), 
Innocentii (13J, & Leonis (r4)-conftitutionibus; plerafque vero 
ex iis, uti Ompaniam , Calabriam, Apuliam, Brutios ', Sici- 
liam, & Sardiniam, revera in provinciarum • cenfum referendas 
efl'e , quippe quas Patres , ac Romani pontifices in litteris ad 
peculiares earum epifcopos datis veras diftin£lafque inter fe pro- 
vincias agnoverunt. Ita Athanafius(i 5) Campaniam, Calabriam, 
Apuliam iis provinciis adnumerat , quae eius communionem re- 
tinuerant; Innocentius I. (i< 5 ) provinciarum Apuliae, & Brutiorum 
meminit; Epifeopi provinciarum Campaniae, Calabriae, Brutio- 
rum , & Siciliae fubfcribunt Synodicae Romani Concilii fub A- 
gathone an. DCLXXlx. habiti. Haec tanti non funt, ut Mareae 

ad- 

f)i) Can. V. WT Brutios, & ep. vi. ad A^apitum , 

(15) In Decret. cap. IX. Macedonium & Marianum epifcopos A- 

(14) InDecrer. cap.xii. puliae, apud Labb. conciL tom.iii.p.21. 

. (i ;3 £p. ad Solitar. & 22. 

(16) Epiil. V. ad Maximum & Severum 
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DE ORTV- ET PR06RES. METROP. VII. 

adftipularl cogamur . Decernuot quidem Patres , fuum cuique 
provinciae meiropolitam praefidere : at id in Oriente obferva- 
tum , ubi civiles metropoles etiam ecclefiafticae erant , non ib 
urbicariis provinciis , in quibus ecclefiaflicae civilibus metropoli- 
bus haud refpondebant ; nam eae in civili difpoiltione dcccm 
erant , quae a diverlis magidratibus regebantur ; in ecclefiallica 
vero unam componebant provinciam, cui Romanus tantum me- 
tropolita praeerat . Dillinguant porro AthanaQus provincias Campa- 
niam , Apuliam & Calabriam ; ac Innocentius Apuliam , & 
Brutios: Synodicae Agathonis Campaniae, Calabriae, Brutiorum, 
aliarumque provinciarum epifeopi fubfcribant . Quid tum ad rem? 
Hinc nihil aliud confequitur, quam Apuliam, Calabriam, Bru- 
tios , ceterafque urbicarias provincias & civili & ecclefiaftico 
iure feiun£las ab Italia fuiffe, non item a Romana provincia. 
Suum vero civili iure urbicariis provinciis diferimen erat, cum & 
numero, & nomine, & territorio inter fe diftinguerentur, & a 
diverfis magiftratibus gererentur ; at ecclefiaftico eae omnes u- 
nam conflabant provinciam, cuius metropolita alius a Romano 
non erat. In Pontificum, vero epiftolis,&; Conciliorum fubfcriptioni- 
bus , civilis , non ,ecclefiaftici iuris ratio plerumque habita eft . 
Quamvis lenim univerli urbicariarum pro.yinciarum epifeopi unum 
haberent Romanum metropolitam , non unius tamen provinciae 
iure ac nomine cenfebantur, fed ex civili divifione per provin- 
cias, in quibus degebant, diftinguebantur . Ita ex civili difpofi- 
tione Athanafius Campaniam , Apuliam & Calabriam ab Ita- 
fia , non. a Romana provincia dividit; namque diftinguit epi- 
fcopos Italiae ab epifeopis Romae , Campaniae , Calabriae , A- 
pultae , & Brutiorum : ’A»« t« tiw fuyiojis , inquit , «« i™» 

M«( rmi, KaXafifua Tl luo 'ArjuKtas , Koitturmi , B^rrm , >ri xm SuuXmt. 


Sic etiam Innocentius (17) ad Maximum (7 Severum epifeopos 
per Brutios , itemque «d jigapitum , Macedonium (7 Marianum 
epifeopos Apulos ; Caeleftinus I. ( 18 ) ad epifeopos Apuliae 
Calabriae ; Leo. M. < (• ip ) ad- epifeopos per Campaniam 










pi- 


(17) Cit. ep.v.& VI. 

(18) Qt.ep.in. 


(19) Ep.in.Opp. tom. :.p. 110. ediu 
Li^duo. Mocc. 



vm. FIMfANI diatriba C.' 

Picenum^ Tufciam per univerfas provincias confiitutof ^hoc eft, ■ 
reliquas urbicarias , fuas infcribunt epiflolas . Ex eadem Im- 
perii Ibrma Synodicae Agathonis epiftolae fubfcribunt inter ce- 
teros Petrus Cumanus provinciae Campaniae , Iuli anus Confentinus 
provinciae Brutiorum , Germanus Tarentinus provinciae Calabriae y 
Theodoftus Syracufanus provinciae Siciliae . Nec abfimili ratione 
Concilio Sardicenfi fumcribunt ex Italicis provinciis Prathafms 
tth Italia de Mediolano y Ur/atius ab Italia de Briuiay Fortunatianus 
ab Italia de Apulia y Lucilius ab Italia de Verona j ex urbicariis au- 
tem , Vincentius a Cattipania de Capua , lanuarius a Conipania de 
Benevento y Stercorius ab Apulia de Canujio . Et iam antea Con». 
cilio Arelatenfi I. eu provincia Italiae civitate Mediolnnenft Mi- 
rodes epifcopus , eu provincia Campaniae de civitate Capuenftum 
Proterius epifcopus yteu provincia Apuliae de civitate Arpienfiunti 
Pardus epifcopus , fubfcripfere , Nulla vero Mareae fides , ad 
Gregorii M. Regefta provocanti, in quibus y ait, Calabriae ySi-\ 
ciliaey Sardiniae metropolitanos videre ejl . Nam contrarium om-r 
nia Gregorii Regefta luculenti flime produnt. Nullus quidem Gre- 
gorio locupletior, nullus fincerior adhiberi teftis poteft , ut nemi- 
nem, praeter Romanum pontificem, a perantiquis temporibus ad 
annum dciv. , quo Gregorius deceflit, rnetropolitam in urbica- 
riis regionibus, Sardinia excepta, fuifle intelligamus. Pergit No- 
fter, tc. Syracufanum praefulem vetuftiftimum Siciliae metropoli- 
tanum pronuntiat: quin Siciliae y \ac\mt yodminiftratioHem ecclefia- > 
Jlicam obtineret metropolita Syracufarum , dubitare non finit e^i- 
flola Confiantini Imp. apud Eufebium (20). At ex Conftantini 
verbis metropoliticum Syracufano antiftiti decus mmlquam ex- 
tundetur. Imperator Chreftum Syracufanum epilcopum ad Arela- 
tenfe Concilium arceftit, fodis fibi adfeitis duobus aliis 
■Tif» ipen y eu fecunda fede ; pro viris autem fecundae /edis , five 
ordinis , miniftros potius eiufdem Ecclefiae ,' • quam aliarum epi- 
feopos efte intelligendos, colligitur in primis ex eiufdem Con- 
cilii Arelatenfis epiftola ad Silveftrum P. daw , cui praeter ipfum 
Chreftum , & Florum Syracufanum diaconum , Siculorum epi- 

feo- 

(20) Iih,x. Hift.Ec£leCcap. v.pag.43afeq.edit.AugullTauiin.MCC*lvi» 
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fcoporum nemo rubrcripfit. Mctropoliticam quoque dignitatem 
Calaritano antiftiti adiucitcat, Thcodoreti (aij auiWitate lretus,a 
quo inter epifcopos, qui conciliabuk» McJioUoenii contra Atlu- 
nafium fubfcribere recufarunt , receufetur • t*. rw 

•tcTu SaiAri»» , Lucifct tmetropolts infidarum Sardiniae . At 
magis eft, ut Thcodorctum, aliorum veterum fcriptoruin exem- 
plo, civilem, non ecclefiafticam metropolim fpc6laire putes /erat 
quippe Calaris civilis Sartliuiae metropolis . Quare Luciterum , noii 
Sardiniae metropoittanum , lied ex met repoli Sardiniae epifcopum 
appellat, ut urbis, non epifeopi dignitatem delignaret. Et pro- 
pius fidem cft , Calarim faeculo lexto in metropolim ecclefiafticam 
primum evafifle , cum Sardiniam Wandalis ereptam non am- 
plius Vicario Urbis , fcd novo Praefero Praetorio Africae at- 
tribuit lultinianus (22). Certe aevo Gregorii I., qui ab anno 
DLXxxx. ad DCiv. pontificatum geflit, Calaritanum praefulem 
Sardiniae mctropolitatn fuifle , nec tum primum , led iam an- 
tea inllitutum, ex eodem Gregorio (23) conftat . Capuanum 
etiam epifcopum Campaniae metropolitanl ab antiquiflimis tem- 
poribus Marea flatuit: Capuam vero^ fubdit, Campaniae metropolim 
fuijjcy difertii verbii teflatur jdfbanajhs \ tjuae tamen mi- 
mtta capite prijlinam dignitatem circa an. DCCCCLXX. recuperavit 
beneficio lobamis Papae. Fruflra quidem Athanafius obiicitur, qui 
legatum ad Concilium Sardiceufe milium ait epifcopum Vincen^ 
tium Capuae , quae eft metropolis Campaniae , t.-i t* mm fitr/ortiM nn 
; is enim de civili , non ecclefiaftica metropolv lo- 
quitur ; unde Vincentium , non metropolitanum Campaniae , fed 
epijcopum Capuae , quae metropolis ejl Campaniae , adpellat , ut 
plane intelligas, metropoleos praerogativam urbis , non epifeopi 
fuide. Fuit quidem Capua civilis Campaniae metropolis (-a5)' ; 
at ecclefiaftica ante loaunem XIII. anno dcgcclxvi. , non 
DCCCCLXX. , uti M.irca feribit , haud extitit . Illud aut^rn cla- 
riffinio viro excidiiie nollem, Capuam nempe capite minutam 


Tom.VJ. 

( 1 1 ) Lib. 1 14 liiLEcclcH cap. 1 5. pa^S 1. 
e Ji t J\ uiiull.T aurinor.M ncc x L v 1 1 1. 

' (ii)Li.C. de officio Praefeili Praeto- 
rio AIricae. 

(zj) Liti. 1 . ep. XLix. & Lxxxiii. Lib.iv. 


bene* 

cp.ix. &xxix.,lib.ix.cp.vin. 
in) Ep. aa Solitar. ’ •* 

(15) Conf.Dominic. Ceorgium exercif. 
de antiq. Italae ineciopolib.,&PatiJiuai 
dill. de Confulaiib. Campaniae. 


X. FINIfANIDlATUrBAI. 

beneficio lohannis Xllf. priftinam recuperafle dignitatem. Qui 
enim potuit ea lohannis beneficio amilTum ccciefiaiticae metro- 
poleos decus recuperare y ac vcluti in integrum reftitiu » quod 
nunquam ante Inhannem ipfum habuifie^ ambigi nequit ^ Hanc 
porro capitis deminutiooem Capuam aliquando pallam , nufquam 
feriptum offendes ; ncc ea iuribus fuis Icmel quaefitis aut tam 
facile fpoliari pafla^ aut tam negligenter ufa fuilTct. Pari mox 
liberalitate Nofter metropoliticam Regino ia Brutiis epifeopo 
dignitatem adferit^ ^uod vetut Notitia Ecclefiac CPnae inter me- 
tnpolet avulfat a Rnmana dioeceji Syracufat recenfet , atque Re- 
^ium ex Italiae provinciis^ Sed primum diatypofis Leoni Sapiea* 
ti tributa pertinet, non ad vetulliflima tempora, de quibus loqui- 
mur, fed ad tempora Leone Ifauro recentiora, quibus Metropo- ^ 
litas in Sicilia & Calabria a patriarchis CPnis inllitutos , ultro 
itemur. Deinde in ea Notitia Regium & Syracurae inter me- 
tropoles a Romana dioecefi abftra6las rccenfentut , non quod me- 
tropoles eflent, cum fuerunt avulfae, fed quod tales iam effent, 
quo tempore in laterculum illud fuerunt relatae. Profeflo fiaruTMi#» 
Auftor de metropolibus loquutus eft, quae cum Notitiam fcri- 
bebat, metropoles erant, earum originem ac antiquitatem nihil 
moratus . Hinc avulfts metropolibus Patras & Athenas accen- 
fet , quas, metropoles ante Ilaurum non fuifle , ex Gregorio M. (ad) 
confiat . Nimirum Calabria & Sicilia per Ifaurum a Romana 
ad CPnam fedem abduflis , Reginus in Brutiis , feu nova Ca- 
labria , Syracufanus in Sicilia , qui antea Romano metropolitae 
adhaefmnt, metropolitani a Byzantino patriarcha confiituti funt. 
Tandem de roetropolitanis in his provinciis a Graeco antifiite 
creatis nonnulla obiter perhibet Marea : In Calahria antiqua , 
inquit, (y in Apulia duae metropoles excitatae videntur a Grae- 
cis pojl tempora Leonis Ifauri , H/druntina fcilicet <i7* fan£lae 
Severinse- Earum meminit diatypofis Leonis Pbilofophi y quae nu- 
pero Graecorum invento nullum epifeopatum Hydruntinae fubiicit; 
fanHae Severinae vera metropoli , quae Calabria quoque dicitur , 
quatuor epifeopatus fubmittit , quorum unus eji Aeberontinns in 

Apu- 

Lib.viii.cF.v. ia rpi^raphe, & lib.iv.ep. Lvi. 
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Jtfmlia . Res ita fe habqlc. Iti Calabria & Sicilia , a Remana 
ad CPolitanam fedem per Leonem Ilaurum tradoilis, nonnulli a 
patriarcha Byzantino metropolitae , & archiepifcopi fimplices 
‘ line fulfraganeis, pafllm inlricntl funt . In nova Calabria metra* 
politicam dignitatem primus omnium adeptus ell Reginus cpi* 
fcopns fub ipfo forte Ifeuro ; deinde s. Severinae antiftes , cui 
non qnatuor , uti Marea feribit , fed quinque epifeoptus fub- 
duntur in diatypoli Leoni tributa n. XLix. In veteri vero Ca- 
labria Hydruntinus primum archiepifeopus honorarius fub ipfo 
fere ifauro faflus eR: unde inter Archlepifoopos line fuHragaoeis 
Rcenfetur in laudata Leonis di^fitione n*,LV. , donec fub Ni- 
cephoro Phoca Irap. & Polyeufto ptriarcha CP. metropolitict 
ei dignitas oblata eR. Porro in Sicilia Syraculanus praefui fub eo- 
dem fonaffe Ifauro mctropolita evafit; mox Catanenfis» aut aevo 
s. Leonis Catanenfis epilcopi , aut paullo poR, archiepifeopus 
renunciatus eR , Sed & illud NoRer intcriicit, Retifle adhuc A- 
gathonis P. aevo veterem provinciarum Calabriae , ■& Brutio- 
rum diRinflionem ; idque colligit cx fubfcriptionibus epifeopo- 
rum Regni in Synodica ipfius Agathonis cpiRola anno dclxix. 
ad futuram fextam oecumenicam fynodum data , in qua ex epi- 
feopis , qui in Brutiis erant, quinque j>rovifictee Catabriae ^ x^\ja.- 
tuor provinciae Brutiorum fe dicunt : contra , ex eplfcopis Cala- 
briae nonnulli fe provinciae Brutiorum inferibunt . At potius ex 
hac Synodica conficitur , paullo ante eum annum dclxix. duas 
illas provincias confundi promifcuo nomine coepiffe , donec tan- 
dem Calabriae nomen Brutiis haefit : nec porro quibus ex pro- 
vinciis elfent noilrates epifcopi,qui Synodicae illi fubfcTipferuat, 
fatis magnus vir intellexit. ' . ■ '• . ,»*r 

Haec habet Parifienfis Archiepifeopus de ecclenaRicis me- 
tropolibus in urbicariis provinciis, maxime iis , quibus^ Neapo- 
litanum ac Siculum Regnum nunc componitur, Quanti ea fmt 
hahenda, iam obiter aperuimus. Nc quis autem fuperfit sa- 
tandi locus, nullum ab aniiquiflimis temporibus metfopolltam , 
praeter Romanum , in Regno extitifle , multoque recentiorem 
efie in his -provinciis metropoli tanorura inRitutionem , quam vir 
clariflimus ftawit, atque ea item fupplcanKir,quac is de Regni 
.. b 3 . me* 
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mciroplltis differens omifit , rem omnem cx itiftituto perfequi 
eft animus ;idque eo libentius, quo nobis fpanam hanc exornanti- 
bus, varia & multiplicia monumenta , ad veterem ecclcftarum Re- 
«ni difciplinam pertinentia, afferendi ac illullraodi peropportuna . 
defertur occafio.Tres itaque erunt huiufce commentationis partesj 
quarum prima oftendetur, a primis ecclcfiae temporibi» ad Leo- 
nem Ifaurum , nullum in provinciis noftris mctropolitam , prae- 
ter Romanum antiftitem , extitifle; altera vero ractropolitanos 
& arcbiepifeopos in nonnullis Regni provinciis ab aevo Ifaurt 
per CPnos patriarchas inftitutos exhibebit; tertia tandem eccle- 
liafticas metropoles a Romanis pontificibus in utroque Regno ere- 
flas a tempore loannk XIII. compleftetur . Ne vero quid.- 
quam imaflum praetermittatur , qued faciat ad rem , fingulari 
adie£lo excurfu, in tempus fedulo inquiretur, quo primum Ca- 
labriae nomen ad Brutios translatum ell . 

'DE ORTV ET PROGRESSV..’ 

METROPOLEQN ECCLESIASTICARVM 

< 

IK RECKO NEAPOLITANO ET SICVLO» 

r 

PARS P RIMA, 

IV QVA WltVM IK RSCNO VCAPOLITAVO ET SICVI.O METROPOLITAVVM, 
PRAETER ROMAKVM POVTIFICEM , A PRIMfS ECCLESIAE SAECVLIS AD 
LEONEM ISAVRVM, ET QVOD EXCVRRIT, E5CTITISSE OSTENDITVR J 
AC SECVS SENTIENTES REFELLVNTVR. 


C A P V T I. 

NuUus in Campania & Samnio metropolitanm , praeter Romanunt 
pontificem , a primis eccfefiae faeculis ad Leonem 
Ifaurum, 6 * quod excurrit, 

N Eapolitanvm Sc Siculum Regnum qiunque urbica- 
riis provinciis coaluit, Campania, Apulia & Cala- 
bria, Lucania & Brutiis , Samnio , & Sicilia. Harum 
omnium inde ufqnc ab antiquiffimis faecalis, ad Leo- 
IKm Ifaurum uous extitit metropoliunos, Romanus antifles. A 

Cam- 
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^ DE OUT^ ET* PROGHtS. METROP.' P.I. 'CAP.I. Xtll. 
"Campania exordiendum. Vrbes Campanae epifcopali fcde a peran- 
tiquis temporibus infignitae funt Fundi , Sora, Aquinum, Velitrae, 
Cairmum, Aquinum, Vulturnum, Formiae, Atella, Mintuma«, 
Suefla, Teanum, Venafrum, Capua, Nola, Abcllinum , Nea- 
polis , Puteoli , Mifcnum , Cumae , Surrentum , Stabiae , Amaf- 
phis , Nuceria, Salernum, aliaeque. Harum epifcopi unutn prio- 
ribus o£lo faeculis , & quod excurrit , agnovere metropolitam , Ro- 
manum praefulem . Hunc metropoHtica omnia iura in Campa- 
nia exercuilTe, omnes j>er fe loquuntur hiftoriae. At in'fe cer- 
ta multorum tcftimoniis uti, opus non eft. Vnus Gr^orius M. 
‘nobis inftar omnium fit; quem enim teftem Cve pdtiorem li- 
ve tutiorem ea in re appellemus?' 

T Primum metropoliticum ius eft fulFraganeos cpilcopos cleri 
Dopulique confenfu elcftos confirmare ac ordinare , uti Conci- 
.lium Nicaenum (i), Antiochenum (2), Laodicenum (j) , & 
Chalcedoncnfc (4) fanxerunt. Ius hoc unus Romanus antlftes 
in univerfa Campania exercuit . Exempla fatis multa fuppe- 
ditant Gregorii M. Regefta. Praeftat felefliora congerere; ce- 
terarum enim ecclefiarum Campaniae par eft ratio . Depolito 
Demetrio Neapolitano praefule , Gregorius ( 5 ) Neapolita- 
nos hortatur , ut fine mora & difcordia paftorem fibi eli- 
gant : Ecrleftiim Dei ftne eioBoye din vacare non patimur 

Idcoque caritatem vejiram /criptis praefentibus duxi necej/ario com- 
monendam , ut ad eiigendum pontificem nec tmra , nee difcordia , 
quae confuevit fcandala generare^ proveniat, Paulum interim Ne- 
pefinum epifeopum Neapolim vifitatorem mittit : hunc Neapo- - 
Jitani cardinalem a Gregorio epifeopum poftulant . Refpondic 
Pontifex (< 5 ) , ut Paulum diutius experiantur , ipfi obediant ,*■ 
cumque tandem, fi fru^lum animarum fecerit , atque ita Deus 
infpiret , epifeopum habebunt : ^uem ( Paulum ) quoniam ita eftis 
in paucis diebus experti ut eum cardinalem habere defideretis epia 
feopum^ gratulamur .... Praefatum quoque epifeopum dum frudum 
animarum j quem defideramUs tko nofiroftpfo quoque fuffragante fa- 
'• tere- 

(») Can.iv.&vf. (4) AS.xm.& can.xxv. 

(i) Caa.xtx. - (5j Lib.ll.ep.vi. . . .. . j. 

(j) CaQ.xi(, ‘ , (6) Lib.ILep.ix. 


(4) Aa.xm.& can.xxv. 
(5J Lib.ll.ep.vi. 

(6) Lib.ILep.ix. 
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cere fenferimut ^^uidquid pofl haec dc eius pcrfona vejiroque deftder» 
cordi noflro infuiratio divina minijlraverit ^ faciemus . Tum Pau- 
lum ipfuin (7) hortatur ad epifcopalibus muneribus fic interea 
fungendum , ut Neapolitanorum teftiinonia &vota firmentur. Paulus 
autem ad propriam reverti ecclefiam expetiit^ Zc obtinuit. Qua- 
re Gregorius Petro Subdiacono Campaniae (S) praecipit, ut e 
clero Neapolitano duos trefve Romam mitti curet, qui vice o- 
mnium epilcopum eligant: Experientia tua clerum ecc/efiae Nea- 
politanae conveniat , quatenus duo vel tres de fuis eligere , 6* buc 
ad eligendum epifeopum tranfmittere non omittant . . . Nam am- 
piius eam fine proprio non patimur ejjfe rebiore . ^ui fi fortajfe 
admonitionem tuam quolibet modo differre tentaverint , ccclejtaftt- 
cum in eos vigorem exerce .... Haec vero omnia vivaciter dijlri^ 
(leque implere feflina , CX fub omni huc celeritate elcHos , ficut 
diximus^ de clero tranfmitte ^ ut quia diverfi hic nobiles civitatis 
Neapalita/tae praefentes fiunt ^ una cum eis de epifcopali ordinatio- 
ne (y traZlare^(y adiutore Domino deliberare pojfimus . Idem pon- 
tifex (p) Scholafticum Campaniae ludicem' hortatur, ut quoniam 
Plorentius Subdiaconus a Neapolitanis clcflus epifeopatum fuga 
declinavit, alium eligi curet: Dum de Neapolitanae civitatis cu- 
ra deflitutae Sacerdotis fiolatio vehetnentius angeremur , fiuperve- 
yientes praefientium latores cum decreto in Florentium Subdiaconum 
nofirum confeblo , aliquid nobis in tanto cogitationum pondere re- 
velationis invenerant . Sed dum praefiatus Subdiaconus no/ier refu- 
giens civitatem ipfiam ^ ordinationem fiuam laer^mabilitcr evitafifet^ 
quafi ex maiori quadam difpenfiatione nojlram cognofeite crevijfie 
moefiitiam . Atque ideo falutantes hortamur magnitudinem veftram^ 
ut convocantes priores vel populum civitatis , de cledione alterius 
cogitetis^ qui dignus pofifiit cum Qbrifli fiolatio ad fiacerdotium pro- 
moveri . In quo decreto fiolemniter fado , atque ad hanc urbem 
tranfimififio^ ordinatio illic tandem^ Cbrijlo auxiliante^ proveniat , 
Sin autem aptam non invenitis- in quam pojfiitis confientire perfio- 
nam., fi altem tres viros redos 6* fiapientes eligite , quos ad hanc 
urbem generalisatis vice mittatis , quorum (y iudicio plebs tota con- 

fien- 

f7) Lib.ll.ep.x. (9) I,ib.III.ep.xv, 

(K) JLib.llI.ep.xxxr. 


( . 
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DE OR^rV ET PROGRES. METROP. P.I. CAP.I. XV. 
Jenttat , Forfttnn huc vementes^ praejiant e Dei mifcrieordia. , ta* 
lem reperienty qui vobis antijles irrepTehenfihiUter ordinetur 
detn cum clerus populufque Neapolitamu ia duas partes fciffus 
effet, ac ab altera Iohannes diaconus , ab altera Petrus item 
diaconus , in epifcopum Neapolitanum eleftus effet , utrumque 
refpuit Gregorius(io):Iohannem quidem, quod caftus non effet; 
Petrum vero, quod incautus & focnerator .Alium igitur ex Nea- 
politano clero aptum eligi mandat: Si vera^ akyfubtili hahita 
inquifitione hoc jfalfum ejfe patuerit ^quia perfona eius (Petri dia- 
coni elefti) nobis ignota eJly(T utrum ita fit de fimplicitate eiusy 
quod ad nos perlatum ejt ^ignoramus y cum decretch a vobis faSo ad 
nos eum venire necejfie ejl yUt de vita moribufque ipfius /ollicitius 
inquirentes y fer.fum quoque pariter agnof camus \ ut fi huic iudicio 
aptus ext f terit y veflra in eo yadiuvante Domino ydefideria complea- 
mus . Studii praeterea vejlri fit etiam alium y qui aptus fit , pro- 
videre y ut fi forte huic ordini hic non videatur idoneus , fit in 
quem fe veflra declinare pojjit eledio . Nam grave cleri illius e- 
rit opprobrium y ut fi hic fortajfe approbatus non fuerit , alium 
fe dicant qui eligi debeat non habere . Idem ( ii ) Mifcna- 
tis ecclefiae vifitationem Fortunato Neapolitano antiftiti iniuii- 
git , iubetqufi eum , clerum plebemque Mifenatem admonere, 
ut remoto contentionis Jludio , una eodemque confenfu talem fit- 
bi praeficiendum expetant Sacerdotem , qui tanto minijlerio 
dignus valeat reperiri y (y a venerandis canonibus nullatenus 
tejpuatur ^ dum fuerit poflulatus , (y cum folemnitate de- 

creti omnium jubferiptionibus roborati , (y diledionis tuae tejlimo- 
nio litterarum y AD NOS SACRANDVS OCCVRRAT. EtaJibi(l 2 ) 
Clerum , ordinem & plebetn Mileni coniiftentem hortatur , ut 
Fortunato Neapolitano, quem Milienatis eccleCae Yilitatorem de- 
putavit, obtemperent, 6* remoto Jlrepitu , uno eodemque confen- 
yi< , epifcopum dignum expetant, ^ui dum fuerit poflulatus y cum 
folemnitate decreti omnium fubfcripttonibus roboratiy (y vifitatoris 
pagina profequentey ad nos veniat ordinandus . Idem (13) Antlie- 
mio SididbxxHio Campaniae imponit , ut q^uum Atellae , tum 

Cu- 

(10) LiS.X.ep.ixtt. • , (11) Lib.IT.ep.LTXVT. 

(11) Lil>.lX.ep.utKT. (13) Lib.X-ep.LKXVir» • . ^ > 
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Cumis Idoneum epifcopum quantocius eligi procuret : Clerum ve- 
ro plehcmque eiufdem ecehft/te ( Atellanae ) cum omni te volumus 
injlantm ammonere-, quatenus praefienndum ftbi fwe dilatione eli- 
qua clinant Sacerdotem . . . Pariter etiam clerum , plebemque ipfius 
ecclcfiaCy vel aliarum^ quae ei unitae funt ^ inflofitius comnoneto^ 
quatenus Cf ipji , omni mora dilationcque poppoftta , aptum ftbi 
eligere debeant Sacerdotem ^ ne dtUy & tali praefertim tempore , 
pafloris proprii fuit regimine deftituti. Et Benenato epifeopo (14^ 
iniungit, ut c Cumanae eccleliae clero idoneum pallorem eligi 
procuret , qui dum juerit poftulatus ^ cum folcmnitate decreti om- 
nium fubfcriptionibus roborati, ( 3 " dileiiionis tuae teflimonio litte- 
rarum, ad nos facrandus occurrat. Rurfus (15) Antheanio Su^ 
diacono Campaniae praecipit , ut inquirat de Amandi vita ia 
Surrentinum epifcopum elc6li , cumque Romam quamprimum, mit- 
tat: Peftquam is, qui ad epi/cepatum Surrentinae civitatis eleSius 
fueras, aptus nobis vifus non eft. Amandum presbfterum Orat ori t 
s. Severini , quod in Caflro Lucullano fttum efl , elegerunt , Ea- 
propter experientiae tuae praecipimus, ut eumdem presbyterum , cx- 
cufatione poftpofita , fub omni ad nos fludeat fcf inaiione tran/mit- 
tere, quatenus petentium dcftdcria cum Cbrifli auxuio,ft nihil efl 
quod eum impediat, impicantur . Cuius vita, vel atius, quia Mifj 
lius pojfunt illic ubi diu efl verfatus agnofei, curae tuae ftt cum 
fratre & coepijcopo nofiro Fortunato de eo diligenter inquirere . Et 
ft nulla funt , quae ad f aerum ordinem olfxflere valeant , ad nos 
debet omni pofipofita tarditate tranjmitti . Et {i 6 j Petro Subdia? 
cono Campaniae iniungit, ut Numerium Nucerinae ecclefue dia- 
conum , fi epifeopatu dignum iudicet, Romam mittat coiifecran- 
dum : Ante aliquot dies tibi fcripfimus , ut Numerium diaconum 
Nucerinae eccltfae interrogare fuhtiUter debuijfes ; ft nihil ef- 
fet , quod ei ad facerdotii gradum potuiffet obfifere , huc eum con- 
fecrandum Deo auHore tranfmittcres - Et ideo fi fahia interroga- 
tione , quam diximus , fupraferiptum ad nos diaconum tranfmif- 
funis es, clerum ( 3 “ populum civitatis ipfius admonere curabis, ut 
eum eo quanticumque potuerint, venire non differant, quatenus iis 

prae- 

(14) I.ib.ri.ep.xxv, (jtf) Lib. III. ep.ZL. 

O5) Lib.X. *p. xnii 
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Dt ORTV ET EROGRES. METROP.P.I. CAP.I. ‘ xvif. 
‘prae/ entibus^ ft Deo pl/tcuerit ^ ordmtmdus fuerit ^ confecretw^ 
Secundum metropoliticuni ius eft provinciae epifcopos ad 
fynodum congrej^re, eique praeefle,ut ex Conciliis Nicaeno J. 
fiy), Arelatensi II. (i8) , Theodorcto (19), & Augullino 
(20) patet. Campani autem antiftites ad synodos a Romano me- 
tropolita coa6H funt . Vtranique profefto paginam ii laciunt in 
fynodis Romae celebratis, ConciUo Romano fub Hilaro P. an. 
CCCCLXV. adfuere Primus Atellanus, Soter Neapolitanus , Ti- 
burnus Capuanus, Adeodatus Cumanus , Claudius Puteolanus . 
Coicilio Romano fub Felice III. P. an. ccccLXxxvii. Con- 
ftantinus Capuanus, Severus Cafinas, Martinianus Formianus 
Vitalis Fundanus . Concilio Romano fub Symmacho P. an. 
ccccxcix. Coelius Rufticus Minturnenfis,Aucupius Puteolanus, 
Adeo.iavus Formienfis , Conftantinus Capuanus, Conftantinus Ve- 
nafranus, Fortunatus Suellanus , Gaudentius Salcraitanus , Mife- 
nus Cumanus, Martyrius Tenacinenfis , Pafchafius Vulturnenfis, 
Rolarius Surrentinus, Stephanus Neapolitanus, Timotheus Abel- 
linus, Valens Fundanus, Vrfus Stabianus, Concilio Romano fub 
Symmacho an. cccct. Stephanus Neapolitanus, Concordius Mi- 
fenas, Vitalis Fundanus, Martyrius Tenacinenfis, Serenus Nola- 
nus, Pafchafius Vulturnenfis, Sebaftianus Soranus, Felix Atella- 
nus, Adeodatus Formianus, Fortunatus Sueilanus . ConciUo Ro- 
mano fub Symmacho an. cccccii. Concordius Mifenas , Pa- 
fchafius Vulturnenfis, Fortunatus Sueflanenfis. Concilio Romano 
fub Symmacho an. ccccctv. Felix Atellanus, Adeodatus For- 
mianus, Stephanus Neapolitanus, Fortunatus Sueffinius, Concor- 
dius Mifenas , Serenus Nolanus, Pafchafius Vulturnenfis . Con- 
cilio Romano fub Gregorio M, an. dlxxxxv, Iohaanes Surrenti- 
nus, Fortunatus Neapolitanus, Agnellus Terracinecifis . Concilio 
Romano fub Martino P,an. dcxlix. Gaudiofus Capuanus, Eu- 
febius Atellanus, luventius Stabienfis, Barbatus Cumanus , Ma- 
ximus Mifenas , Leontius Neapolitanus , Felix Tertacinenfis . 
Concilio Romano fub Agathone an. DCLXXX. Agnellus Terraci- 
nenfis provinciae Campaniae , Adeodatus Formianus provinciae 


Tom.VL 
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(19) Ep. ixxxi. 
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ili) Can.xvili. 

(loj Ep.ccxvir, 
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Campaniae y Petrus Cumanus provinciae Campaniae y Agnellus 
Mifenas provinciae Campaniae, Gaudiofus Puteolanus provinciae 
Campaniae, Agnellus Neapolitanus provinciae Campaniae, Aure- 
lius Nolanus provinciae Campaniae, Decorofus Capuanus provin- 
ciae Campaniae, Hyacinthus Surrentinus provinciae Campaniae. 
Concilio Romano fub Leone IV. an. DCCCLii i. Alipertus Fun- 
denfis , Iordanes Tcrracineofis, Sei^ius Cumanus, Talarus Mintur- 
nenfis. Et Concilio Romana fub Nicolao I.anj>cccLxi. Landul- 
phus Cipuanus,Leo Caietanus, Iohannes Terracinenfis,Geoi^ius 
TraieSanus; quibus adde AthanaHum Neapolitanum, quem ci fy- 
nodo adverfus Iohannem Ravennatem habitae fubfcripfifle , tefta- 
lur Petrus Subdiaconus (21). 

. Tertium metropoliticum ius eft controverfias inter fuf- 
fraganeos epifcopos obortas dirimere , eos criminis reos cen- 
furis coercere , aliorum accufationes audire, qui de iniuria 
fibi ab epifcopis fuis illata queruntur, a quibus ad eorum me- 
tropolitam femper provocare licuit . Haec Romanus metropo- 
lita praelUtit in Campania . Gregorius M. '(22) Demetrium 
Neapolitanum epifcopum ob nefanda crimina depofuit: Demo 
trius tantis ac talibus ne^tih inventus efl involutus ^ ut ft fecun- 
dum fuorum qualitatem facinorum iudicium fine miferieordia re- 
cepiffet y divinis mundanifque legibus durijjima procul dubio fue- 
rit morte pleBendus . Sed quia poenitentiae refervatus , facerdotii 
honore privatus ejl ^ Idem (23) Anthemio Subdiacono Campa- 
niae praecipit , ut Benenatum Mifenatem epifcopum facinus ab- 
negantem , Romam cum accufatore aliisve perfonis mittat : Com- 
petimus Benenatum Mifenatem facinus , quod de fe per feripturam 
manus prius profejfus eft , abn^are . Et ideo quia huius /cele- 
ris negatio , fcut maiori difcujjtone , ita (fX maiori indiget ultio- 
ne • experientiae tuae praefenti auBoritate praecipimus , ut eumdem 
Benenatum , accufatoremque ipfius , fimul ( 3 " perfonas de quibus 
Mcufatus efty atque omnes qui in accufationis chartula leguntur y 
fub omni huc cautela & celeritate tranfmittat ; quatenus caujfae 
' huius 

(11) Invita AthanaC Neapolit, apud (21) Lib.II.ep.vi. 

Murator, tom. 11 , Rer.Italic. part lLn. (a^) Lib.lX.ep.L. 

id.p. 10J9. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. P.I. CA P.I. XIX' 
iuius veritas difhiHa ^ ut digtrum efl , inquifitione examinari va^ 
leat (D" agnofei , Et iterum (24) , eumdem Aathemium lulxiia- 
conum, aiiofque in caufla Iohannis diaconi iudices arguit, quod 
Hilarum lubdiaconum calumniatorem nulla poena affecerint; iu- 
betque hunc privatum officio, ac verberibus publice calHgatuna 
exulare : Cum fortius punienda fint crimina , quae infomibus , 
Ky maxime factatis ordinibus inferuntur : quam fttis culpabiles 
omnes , qui in caujfa lobannis diaconi refedifUs , attende : ut 
Hilarum criminatorem ipfius nulla ex definitione veftra poena ve~ 

. niens caflifaret .... ^uia ergo tantae nequitiae malum fine di- 
gna non ^tbet ultione tranjire^ fupraferiptum fratrem nojirum Pa- 
fchafium ( Neapolitanum epifeopum ) volumus , ut eumdem 
Hilarum prius fubdiaconatus , quo indignus fungitur , privetur of- 
ficio^ atque verberibus publice cajiip^atum factat in exilium depor- 
tari . . Cuius ft forte lenitatem diaconi fui adhuc opinio lacera- 
ta non commovet ^ & in hoc , quod non credimus , torpens exti- 
terit ; exoerientia tua haec quae diximus faciat de illius no- 
bis ncfleblu renuntiet . Rurfus Fortunato Neapolitano antiffU 
ti (25; iniungit, ut a pueris Petrum de tentatione fceleris ac- 
cufitntibus veritatem accuratius exigat, Petro ipfo id poftulante: 
Valde nos vejlra mirari fecit fraternitas , ut tauffam clerici fui 
aut ttoluijfet aut non a ff urgeret definire . Petrus itaque prae- 
fentium portitor ad nos veniens , quefius efi pueros a quibus de 
tentatione fceleris falfo fe ajferit criminatum , non ut oportuit ef- 
fe difcujfos~ fed tantummodo verbo tenus inquifitos , & ftbi pro- 
pter hoc folum , ne vobifeum procedere audeat , interdiblum . Aut 
enim vera fuere quae" dibla funt ^ (y iuxta caufsae qualitatem ca- 
nonicae fuit coerblioni fubdendus' aut falfa , O* diu non debuit 
in crimine remanere . ^uia & ratio indicit , 6* hic pro fui 
purificatione foUicitus ^ quae adverfum fe dida funt Apofiolicam 
fed em adiit., (7 iufta examinatione finiri perquirit: necejfe efi, ut 
una cum Antbemio Subdiacono nojiro., fubtili ac diflrida difcuf- 
ftone a pueris illis veritatem exigere debeatis . Et fi praedidus 
portitor attentati facinoris reus effe patuerit , canonica modis om- 
nibus ultione pledatur , Si vero infons fuerit declaratus , celeri 

c 2 ab- 

(14) Lib.XI.ep.LXxr. (25) Lib.X.cp.XL. ^ ' 
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4tbfolutio}ie refpirct , CJ* •uobifam habeat procedendi licent iafn , 
Mox (26) Anthemio fubdiacono Campaniae negotium dat , ut 
illati Petro criminis veritatem una cum Fortunato Neapolitano 
diligentiinine inquirat , Rurfus (27) Petro fubdiacooo Campa* 
niae praecipit, ut Secundinum abbatem ob criniina deponat , 
oniinetque Theotlofruin a congregatione poftulatum r ^amvis 
horrenda enecrandaqut nimis Secundinum ad aures noftras pervC‘ 
nerit crimina commi ji ffe ^ hoc tamen fotum ad eius danniationetn 
potejl fufftcere , quod etiam ipfe de fe dicitur eonfejfus . Co- 
gnovimus autem ab eo di&um , quod dum tertius a loco ejfet 
abbatis , a flatu habitus fui 'm lapfum corporis ceciderit : />- 

eet ad abbatis ordinem tanto coinquinatus facinore nulla debuerit 
tatione proficere j tamen quia temerario pofl au fu ae tanta pollu- 
tione detentus^ hoc indignus arripuit , enpcrientiae tuae huius au- 
hlori tatis tenore praecipmtus^ ut fnprafcripto SecundmO' remoto ab 
abbatis officio , T heodof tum ^ quem congregatio ipfa ftbi petiit ordi- 
vari^ in monaflerio s, Martini abbatem folcmnitcr per eum , cu- 
ius provifio interefi , ordinari . Anthemio fubdiacoDO Campa* 
xiiae (28) praecipit , ut monachos vagos peculiaritati (iudemes y 
& uxoratos coerceat : e clericatu vero ad monacliifmum converfos 
«cclefiam irt qua militarunt , repetere non fmat . Eidem (25») 
mandat, ut Importuni Atellani epifeopi tedamentum difeutiat. 
Demetrio Neapolitano epifeopo (30) praecipit, ut quofdam prius 
in fide dubios ; iam vero catholicam communionem repetentes 
excipiat . Petro fubdiacono Campaniae (ji) imponit , ut Fe- 
ftum Capoanum epHcopum civibus fuis conciliet , lubet (32) 
Fonunatum Neapolitanum praefulem Theodoro portas ,& Rufti- 
co aquaedu£lum tandem refHtuere , cauffam deinde adverfus illos 
movere, fi voluerint . Pafchafio Neapolitano epifeopo (33) man- 
dat, ut quam eius deceflbr ex pecuniis ecclefrae detinuerat cleri 
vel patorum portionem, ipfe fecundum praeferiptum fibi in epi- 
llola modum difiribuat. Importunum Atellanum epifeopum (34) 
. monet 


. (2(J) litvX.ep.xif, 
(17) I.itvlII,ep.xiir. 
(28) Lib.I.epiXLii. 

- (29) Lit>.IX.ep«Lxxva 
(jo) Litvl.ep.xiv. 


(?r) Lib.III.cp.xxxrr. 
({zi LifvX.ep.xxv. 
O?) LilxXr.ep.xxxiV. 
(34} Lib.II,ep.X!ii. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. PJ. CRPJ. XXf. 
monet de presbytero a fe, ut in quadam dtoecdk illius ecclela 
praefit , deputato . Gaudemio Nolauo (35) praecipit, ut clericis 
Capuanae eccleftse, qui in civitate Neapolitana confvflunt ^quartetn 
in pre^h^ tertum eorum ^ de hoc quod antediSat eccleftae fingults 
annis arcefferit ^ iuxta antiquam consuetudinem dijlribuere fecundum 
perfonarum fludeat qualitatem .. . Praeterea decem folidos ^ quos Ru- 
Jiico archidiacono fuo Fufcus quondam epifcopus fupradiPse eccleftae 
ahfuiit ^ omni cejfante ambiguttate reflituat (*)»Ai>tliemio fubdiaco- 
no Campaniae (35) mandat , ut rebquum pecuuiae pro caflro con- 
ftruendo datae, apud Beaenatum Mifenatem perquirat, eamque in 
illud ipfum ex toto impendi curet . lubet , Fortunatum Neapolita- 
num (37) Januariae reliquias fanftorum Severini & Julianae 
dare. Pafcharto Neapolitano praefuli (38) imponit, ut Venantio 
s. Severini reliquias ad oratorii confecrationem concedat . Ju- 
bet (39), lohannem Surrentinum epifeopum Gregorio expraefe- 
fto balilicam aedificare cupienti reliquias concedere . Permittit 
Fortunato Neapolitano antifliti (40) Venafranae ecelcfiae diaco 
mun Neapolitanae incardinari ; vetatque , ne coram laicis io 
ius vocentur clerici. Anthemio fubdiacono Campaniae (41) pra&- 
cipit , ut facram Venafranae ecclefiae fupelleflilem , quam cleri- 
ci Judaeo vendiderant , reftitui curet, reofque ad poenitentiam com- 
pellat . 

Quartum metropoli ticum rus efl fuffraganeos epifcopos 
Deligentes officii admonere atque corrigere, ecclefiafticae difei- 
plinae in provincia excubare , abufus inde evellere, eiufque ur 

ni- 


(?5) Lib.V.cp.xxxrrr. 

(*) Habebit tum Capiiann? epltcopus 
>!eapoli ecdefiam fibi iubditam, auam pre- 
tbyicrium Gregoriuj adpellai . 1 q forte fa- 
ftiuti ob- Longobardorum m Campaniam 
hicurfionem fub Zotoae Duce an. ulxxi., 
ob ^uam Capuanl clerici una cum 
epifeopo, barbarorum gladios devitaturi, 
Neapolim’ munitam urbem confugerunt, 
abi a Neapolitano epifeopo ecdeCam im- 
petrarunt ,-quam pofeea tenuerunt , etiam 
dum fub Longobardorum ditione tuto 
viverent . Neapolitanae ronc ecclefiae 
ptaeeiat Vincentius, Demetrii, qoi iut> 


Gr^orio M. vivebat , (fcceniir; quem 
ab anno DLvi. ad DLXXX. fedilTe , 
feribit Io. Diaconus ia iuts vira . Nuno 
intelligis, quod de ecdefia Capuano ^ 
pifeopo Neapoli concclfa , in qua f/rri- 
ei Capamtae ectitfae conjijlebam ^ Gr^O 
rius perhibet. 

(36) Lib.X. ep. LT. 

(37) Lib.fX. ep.tXXXTa 
{38) Lib.X I.ep.xxxi. 

(39) Lib.lX.ep.xxv. 

(qo) Lib.VI.ep.xi. 
t4i) Lib.I. cp. j.svin. , ; 


a 
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XXII. FIMIANI DIATRIBA I.' 

niverfae curam gerere . Haec Romanus metropolita in Campania 
praeftitit . Gregorius M. (42) Fortunati Neapolitani cpifcopi nc- 
gligentiam erga monafteria arguit, & Mauricii aliorumque mona- 
chorum fugam dolet ; Cum fraternitas wjira minus erga mo~ 
najieria ftbi fubieSia Jiudet ejfe foHicita , & ipfa culpam reprehen- 
ftonis incurrit , CT nos de fua lenitate contrtjlat . Pervenit autem 
ad nos, Mauricium qucmdmn, qui nuper in monaflerio Barbaciani 
converfus efl , ablatis fecum aliis monachis , fuga de eodem mo- 
najlcrio difcejpjfe . .^ua in ve praediilum nobis Barbacianum fua 
praecipitatio vehementer accufat , qui temere faecularem hominem, 
non ante probatum, tonfuravit. Numquid non vobis fcripft- 
mus , ut prius cum probaretis , (y tunc fi apt us ejfet , abbatem 
facere deberetis ? Vel nunc ergo circa eum , quem elegi/lis , ejlote 
folliciti. Nam vos illo delinquente delinquitis , ft ita coeperit fe 
exhibere , ut fe ad fratrum offendat regimen indignum , Deinde 
vetat ne Monachi deinceps , nifi per hiennium probati , tonfu- 
rentur , neve milites fine fuo ipfius confcnfu , in monafieriis fu- 
fcipiantur . Eidem Fortunato (43) praecipit , ne milites in mo- 
nailerio virginum hofpitentur . Eumdem edocet (44) , quomo- 
do in ecclefu fua converfarl debeat . Anthemio Campaniae 
fubdiacono (45) praecipit , ut Amalphitanum epifeopum in ec- 
clefia fua refidere cogat ; Pervenit ad nos Pimenium a^malphitanae 
civitatis epifeopum in ecclefta fua rcftdere non ep contentum , fed 
foris per diverfa loca vagari,,,, idcirco hac tibi aulloritate prae- 
cipimus , ut fupradiBo epifeopo interminari non deftnas , quatenus 
hoc de cetero facere non praefumat , fed in ecclefta fua facerdo- 
tali more refideat , ^uem fi forte non emendari pojl tuam in- 
terminationem cognoveris, in monaflerio eum deputare , ty 'nobis 
curabis modis omnibus indicare, ut quid facere debeas, nopa ite- 
rum praeceptione cognofeas, Bafilius Capuanus epifeopus forenfes 
cauffas apud Siciliae praefeflum aflitabat ; eum Gregorius (46) 
per Romanum in Sicilia defenforem redire ad fedem fuam 
intra quinque dies iubet.* Perlatum ad nos efl rcverendijftmum 

fra- 

(41) Lib.X.ep.xxiv. f45) Lib.VI.ep.xxm. 

(4j) Lib.IX.ep.ciit. (46) Lib.X. ep-x. 

(44) Lib.llI.ep.LXk 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. P.I. CAP.I. XXIIl. 
fratrem noflrum Baftlium epifcofMm , "velut umm dc ultimis , in 
caujjis occupari^ ( 3 ^ praetoriis inutiliter obfcrvare. ^^ae res quo- 
niam (y ipfum vilem reddit^ (y reverentiam farerdutalem anni- 
hilat , Jlatim ut experientia tua boc praeceptum fufceperit , eum 
ita ad revertendum dijlriila excufathne compellat^ quatenus (y il- 
lic te injijlere quinque diebus y fub qualibet excufatione immorari 
non liceat ; ne ft quolibet modo eum ibidem moram bab' 6 re pcr- 
mi feris , ctsm ipfo apud nos graviter incipias ejfe culpabilis . An- 
themio fubdiacono Campaniae ('47) praecipit , ut Pafchafii e- 
pifcopi negligentiam coram feleflis teftibus reprehendat , eum- 
que hortetur, ut vitio corporis excujfo y de/es ejfe non debeat yfed 
in ecclefiae fuae ac monajleriorum cura ftt vigilans .... Si vero 
pojl hanc adhortationem no/iram folito adhuc more negligens ef- 
fe tentaverit , ad nos ejl modis omnibus tranfmittendus , ut hic 
pofitus dijcere pojfit quid vel qualiter fecundum timorem Dei a- 
gere conveniat facerdotem . Eidem Antjiemio (48) mandat, ut 
Campaniae epifeopos officii fui immemores convocet , moneat- 
que ut vigilantius agant, ac h quem poiiea noverit defidem , 
mitrat illum Romam . 

Quintum metropoliticum ius eft vacantis intra provinciam fedis 
curam gerere , negotia ecclefiaftica , quamdiu fedes vacat , dirige- 
re, reditus epifcopales in tuto ponere, 8c canonicam novi pallo- 
ris eleflionem procurare ; quod miflb vacanti fedi expe- 

diri coiifuevit, ut ex Ambrofio (45) aliifque conflat. Vifitatores 
autem ecclefiis Campaniae proprio pallore orbatis Romanus pon- 
tifex deputavit . Gregorius M. (50) Gaudentium Nolanum epifeo- 
pum Capuam vifitatorem mittit : Quoniam Fufeus Capuanae eccleftae 
epifeopus , in Remana civitate pofitus , de hac luce migravit , 
curae nobis fuit , . ad fraternitatem tuam praefentia feripta dirige- 
re y ut memoratae eccleftae viftator accedas: fic tamen y ut tiihil de 
provedionibus clericorum y reditu y ornatu y minifleriifque y vel quid- 
quid praefati loci ejfe patuerit , a quoquam praefumi patiaris . 
Eadem fignificat clero ecclefiae Capuanae degenti Neapoli (51) . 

Idem 

(47) Lib,XIIT.ep.xxvi. (50) Lib. V.ep.xcir. 

(48) Lib.XIII.ep.xxvn (51) Lib. V. ep. xiv. 

(49) £p.xix.ad Coaftatinm. 
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Idem pontifex (52) Fortunato Neapolitano epifcopo Mifenatis ec- 
dcfiae vifitationem iniutigit : Cognofcentn Mifenatem tcclefiam 
faceniotis regimine dejhtutam , vi/ttdfionis eiufdem eceleftoe frit- 
ternihni tuae operant folemniter delegamus . ^uam ita te con- 
venit exhibere , ut nibrl de prove 6 iionihus clericorum , reditu , 
•ornatu , minijlcriijque , vel quidquid aliud eji in patrimonio 
riufdem , a quoquam praefumatur cedejiae , Et ideo caritas tua 
aii praediclam ccclcfiam ire properabit^ 6" adftduis adhortationibus 
clerum plebemquc eiufdcm ecclefiae admonere , ut remoto conten- - 
rionis fludio , uno eodemque confcnfu taletn Jibi praeficiendum ex- 
petant facerdotem , qui & tanto minijlerio dignus valeat repeririy 
< 57 * a venerandis canonibus nullatenus refpuatur . Idem (53) A- 
^nello Terracincnfi epifcopo Formienfis ccclefiae vifitationem de- 
legat : Obitum Bacaudae antijlitis direda relatio patefecit \ qua- 

propter vifitationem ecdefae ( Formienfis ) dcjlitutae fraternitati 
tuae oticram folemniter delebamus: quam ita te convenit exhibere^ 
tit nihil de proveHienilms clericorum ^ reditu^ vel ornatu , mini- 
fleriifque , vel quidquid illud efl in patrimonio eiufdem , a quo- 
quam praefumatur . Tum eum ad Formienfem ecclefiam prope- 
rare iubet , G* adfidsiis adhortationibus clerum plebemquc eiufaem 
rcclcftae admonere , ut remoto fludio ^ uno eodemque confcnfu di- 
gnum expetant paftorcm . Et alibi (54) Benenato Mifenati e- 
pifeopo vifitationem Cumanae ccclefiae delegat , ut tum eccls- 
fiain illam tueatur , tum ex ipfius clero idoneum eligi epifeo- 
pum curet t Quoniam Cumanae ecclefac Liberius quondam antifles 
de hac fuce migrajfe cognqfcitur , propterea viftationis deflitutae 
ecdefae fraternitati tuae operam folemniter delegamus ^ quam ita 
te convenit exhibere , ut nihil de prove&ionihus clericorum , reditu^ 
ornatu^ minifleriifque ^ vel quidquid illud efl ^ a quoquam prae fuma- 
tur ecdefae. Deinde iubet Benenatum clernm plebemque Cuma- 
nam admonere, ut dignum fbi praeficiendum expetant facer- 
dotem . 

Sextum metropoliricum ius eft oratoria & bafilicas confecrandi 
veniam fuifraganeis epifeopis dare . Hinc Montanus metropoHra 

To- 

I (52) I.ib. IX.ep. Lxsv. (54) Lib.ir. ep. XXV. 

(53) Lib.VII.ep. xvu 
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• Dt ORTV ET PROGB.es*. METROP. P.f. CAP.I. i:a\ . 
Toletanus (55), conqucftus a fuflraganeis epifcopis , n«c pro- 
* vinciae privilegiis ^ nec rerum domini nofcuntur ^ fe infcio eccle- 
fias confecrari, haec mandat: litteris nos hiformare debeatis y ut 
per 'nos , aut eum qui nobis ex fratribus (y coipi/copis nojlris vi-' 
fus fuerit y & confecratio eccieftarumy Deo aufpice y poterit cele- 
brari. Eiufmodi licentia urbicariarum provinciarum epifcopis a 
Romano metropolita concedebatur : Bafilkas naviter infiitv.tas , 
inquit Gelafius P. (55) , non repetitis ex more praeceptionibus , 
dedicare non audeant . Scite Couftantius (57) obfervat , prae- 
ter eos y. qui inter provincias degebant fuburbicarias , inventum ef • 
fe neminem , qui bafdicas vel oratoria confecrandi ius a Sede 
apojlolica petierit . Formulas y quibus iftiufmodi veuiam urbi- 
carii epifeopi a Romano metropolita poftulabant , exhibet Gar- 
nerius (58), lam vero Campani epifeopi utpotc fuffraganel non nifi 
perita & impetrata Romani antiditis venia bafilicas & oratoria 
confecrarunt. Exemplorum abunde eft in Gregorii M. Rege- 
ftis . Is (59) Fortunato Neapolitano praefuli praecipit, ut mo- 
nafterium Gratiolae abbatiflae confecret; Gratiofa abbatiffa una 
cum conprep^atione fua pojlulavit , quod Patriciae recordationis Rti- 
flica per ultimum voluntatis fuae arbitrium in civitate Neapolita- 
na y in domo propria , in regione Herculenfs , in vico qui ap- 
pellatur Lampadi , monaflerium tonflrui voluerit ancillarum Deiy 
in quo praefatam Gratio fam abbatijfam praeejfe difpo/uit ; fimul- 
que (y oratorium extruxiffe dignofeitur , quod in honorem Dei- 
parae ac lefu Clirifti dejlderavit confecrari . Et ideo praefenti 
praeceptione dilcElioncm tuam duximus adhortandam y ut ... ad prae- 
didum locum cum pojlulaverinty ingravanter accedas , venerandae 
folemnia dedicationis impendens . Eidem Fortunato ( do ) im- 
ponit , ut monafterium in honorem fan£lorum Petri ^ Mi- 
chaelis dedicet.’ Thcodoftus , abbas monaflerii s, Martini , peti- 
toria nobis infsnuatione fuggejpt , in domo quondam Martini , ex 

'Tom.Vl. ’ d eius 

(5?) Epift. ad fratres Palentini territo (37) Praef. ad epiftoL Romanor. Poa- 
rii in Concilio Toletano II- , apud Bi- tif. p. xxvi. n. 28.,&p.'xLViit.n. 44. 
nhim Concil. tom. II.p. 401. (58) In Diurn. Rotnanor. Poniif. cap. 

(56) PLpift. ad epifeop. per Lucaniam & v.tit. 5. &4- 
Brutios & Siciliam conftitntos cap. iv. (59) Lib. III. cp. Lxm, 

^ud Labb. Cone. tom. II.p. 311. (6oj Lib. V.ep. xxxvir. 
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eiui voluntate decejforem fuum Andream abbatem , monafierium , 
in quo monachi habitare debeant , eot^ruxijfe . Et quia id in 
honorem beati Petri Apoftolorum principii , (y s. Archanpeti 
Michaelis pojlulat dedicari , dileciionem tuam praefcntibut apici-' 
bus duximus adhortandam , quatenus" ad praedrHum locum , cum 
pojlulaverit , ingravanter accedas , venerandae folemnia dedica- 
tionis impendens . Rurfus eidem Fortunato { 6 i ) iniun^it j ut 
eccleflam pro monachis , fine miffis publicis , baptifterio , & 
presb^ttero cardinali confecret : Fraternitati veflrae ejfe non puta- 
mus incognitum^ quia Romanus clarijpmae memoriae vir ^.p(r ul- 
timae fuae voluntatis arbitrium , 'in domo iuris fui ecclcftam , quae 

in civitate vejlra ftta ejl y aedificari deputavit ^SanSlitas 

veflra illic ingravanter accedat , & locum ipfum in honorem ss. 
He, metis y Sebafliani y atque Cyriaciy nec non & Pancratii folem- 
niter fludeat abfque mijfis publicis cum veneratione debita confe- 
crare ; ita ut in eodem loco baptifterium numquam conflruatur , 
nec presbyterum confiituas cardinalem . Idem Petro (iibdiaco- 
no Campaniae (<Si) (Ignificat , oratorium beatae Mariae , quod 
nuper in cella fratrum aedificatum e/l y,ubi Marinianus abbas 
pracejfie dignofeitur y Augufio menfe difpojuijfie fe fummopere de- 
dicare . Et Iohanni Surrentino epifeopo (153) mandat, ut in s. 
Stephani monafterio reliquias beatae Agathae folemniter collocet: 
Savinus abbas monafierii s, Stephani infulae Capris f^gjfcjjit 
nobis , fe s. Agathae martyris reliquias^ iam olim apud fe habere 
conceffas y (y in monafierio fuo vult ipfa fanhluaria collocari : ideo 
ad praedirum monafierium te iubemus accedere , (y fi nullum 
ibidem corpus confiat humatum y praediila fanEluaria folemniter col- 
locabis . 

Septimum metropoliticum ius eft provinciae epnfcopatus & mona- 
fleria unire . Romani autem pontifices Campaniae ecdefias ac mo- 
naiieria cum aliis univerunt . Gregorius M. { 6 f) Minrumenfem ec- 
clefiam defolatam Formiend am\/\i -.Ecclefiam Minturnenfem fun- 
ditus tam cleri quam plebis defiitutam defolatione cognovimus , tuam- 

que 
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que pro ea petitionem , quatenus Formianae ecciefiae F. . rui fraterni- 
tas tua praefiJet , adiungi debeat , piam ejfe ac iujiijjtmam providen- 
tes • necejfarium duximus^ confulentfs ^ tam defolationi loci Hlms^ 
■quasn ecclefuie tuae paupertati ^ reditus fttpradibiae eccleftae Min- 
tumenjis , vel quidquid antiquo modernoque iure vel privilegio 
potuit potejlve qualibet ratione competere , ad- tuae ecclefiae ius 
poteflatemque hac praecepti nojlri auHor itate tranfinigrare « 
Jdem pontifex ( ^ 5 ) Cuinanam & Mifenatem ecdefias uor- 
vit, ac utriufque epifcopum confiituic Benenacum : Et temporis 
qualitas^ ^ vicinitas nos locorum invitat Cumanam atqm 

Mifenatem unire debeamus edclefias : quoniam eae non longo a ft: 
•itineris fpatio feiunBae funt , nec peccatis facientibus , tanta po- 
puli multitudo eji ^ ut ftngulosy ficut olim fuit , habere debeant 
facerdotes . ^uia igitur Cumani cajiri facerdos curfum vitae hst- 
ius explevit^ utramque nos ecclefiam praefentis auSoritatis pagina 
unijfe y ubique commi fijfe cognofce ^ propriumque utrarumque eccle* 
fiarum fcito te ejfe ponti fcern'. Et {6i\ Velitrenfis epifcx)pi fo- 
dem in tutiorem locum transtulit: Temporis qualitas admonet^ 
epifcoporum fedes antiquitus certis civitatibus conftitutas^ ad alia^ 
quae fecuriora putamus y eiufdem dioecefeos loca tranf ponere . Pro- 
pterea te Iohannem fratrem coepi fcopumque nojlrum Velitrenfts ci- 
vitatis , fedemque tuam in locum , qui Horenata dicitury ad s. An- 
dream Apojiolum praecipimus exinde tranfmigrare , Nec epifco- 
patus modo,fed & monafteria in Campania fita Gre°orius uni- 
vit^ Agapiti abbatis monafterio in Surrentina dioeceli -lito li- 
nivit aliud in fundo Marciano provinciae Campaniae ptofitum, 
& ob hoftilltates prorfus defenum y fic tamen , ut non Surrenti- 
no, epilcopo, fed Nucerino fubfit (^ 7 ) - Idem monafterio s.Se- 
baftiani , N^poli pofito, cui Adeodatus abbas praeerat , mona- 
ftcrium Gazarcnfe , quoufque Neapoli ordinaretur epifcopus; Pui 
teolanum vero, in perpetuum univit (d8) . Et duldem Adeodati 
jnoDafterio Crateaeofo coenobium univit (6p) . * • ^ 

d 2 • Vt 

(65) Lib. II. ep. iLV, (68) Lib. X. ep. lxi. • v . * 

(66) Lib. Il.ep. XIV. , (6p) Lib.XIli. cp. IL j 

(67) Lib. XI- ep. Lxxii. 
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*Vt in Campania, fic in Samnio nullus praeter Romanum 
pontiBcem metropolitanus extitit ad Leonis Ifauri tempora , & 
quod excurrit. Epifcopales Samnii urbes funt Beneventum, Sulmo, 
Avianum, Alipha, Theate, Hortona, Saepinum, Samnium ,. Val- 
va, aliaeque . His onus praefuit mctropolita Romanus. Denato 
Hortonenn epifcepo , Gregorius M. (70) defti tutae ecclefiae vi- 
lirttorem Barbarum Beneventanum praefulem delegat, eique ne- 
gotium dat, ut dignus eligatur antilies , qui ium fuerit pofhletus ^ 
cum folemnitate decreti omnium fubfcriptionibus roborati^ & vifitato~ 
iris paginu profequ^te^KUtiOS VENIAT ORDINANDVS . Eumdena 
Barbarum, utpote fuifraganeum (7 f), Panormitanae ecclefiae vi- 
fitatorem fub confueta formula inflituic , monetque , ne ad Pa- 
normitanuih epifcopatum cuiuslibet eonverfotionis vel meriti lat- 
eam perfonam afpirare permittat ; ne (y conatus eorum habeatur 
inefficau , (y in periculum ordinis fui , quod ab fit ^ incurrat . Et 
(72) a Romano , Patricio & Exarcho Italiae, poflulat , ut Blan- 
dum epifeopum Hortenfem, aut ih fynodo iudicari, aut in ec- 
ciefiam fuam reverti concedat: Pervenit ad nos ^Blandum epifeor 
pum Hortenfis civitatis , longo iam tempore in civitate Ravennate 
a vejlra encellentia detineri . Et fit ut ecclefia fine reHore , (y 
populus^ quafi fine paftore gre»^ defiuat j (y ibidem infantes pre 
peccatis abfque ba^ifmtie moriantur . . . Oportet ut habita iyno- 
do palam fiat , fi quod in eum crimen intenditur . Et fi talis in 
eo culpa reperhur , . qitae ufque ad degradationem facerdotii perdu- 
catur , aliam necejfe eji ordinationem inquiramus . . . Sin autem 
excellentia, veftra aliter fe habere^ quam de eo quod dicifur ejft 
perfpexerit , eum ad ecclefiam fuam reverti concedat , ut officiunt 
fuum in commijfis fitbi animabus adimpleat. Idem (75) Scholafti- 
co defenfbri praecipit , ut Calumniofo antiftiti epifcqiium refli- 
tuat , ooD ablaus inde quae decedor epifeopus Scholadici par 
ter adquifierit : ^efius nobis eJl ( Calumniofus ) , quod (y e- 
pifeopiurrt ecclefiae ipfius hadeimt detineas ^ & occafione blandtarttf 

(70) LifilV.epkXtT. (72) Lib.I.ep.xxxfn. 

(71) Lib.XlIl.ep.xi% (73) Lib,XI. ep. xx. 
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mt epifcopi patris tui veftes tihi , vei alia tjuae ia epifcopio in- 
venta funt , applices . Et ideo Ji ita c/? , <&* ab epifcopio te prae- 
cipimus fme^ mora recedere^ & quidquid praedirius pater tuus epi- 
feopatus fut tempore de proprio ecclcftae confiiterit conquiftjfe , mt 
tollas. MM. (74) Opportunum de Aprutio, fivc epifeopum , five 
abbatem, ob arperam correflionem contrilWum lenit, & ad per> 
fe£lam- converfionem hortatur . Leo M. (73) Dorum Beneven- 
tanum epLfcopmm de‘ perturbato pfesbyterii ordine , primorque 
presbyteros iuri fuo cedentes , increpat : ac foum cuique ordinem 
vindicat pro ordinationis tempore, primis, qui cellcrant , ad in- 
fimum ablegatis . Sunt hi a 61 us metropoliticae Romani pontifi- 
ci^ in Samnium au£loritatis . 

Porro Samnii epifeopi pergere ad Rortlanam Synodum co- 
gebantur . Ita Concilio Romano fub Symmacho an. CCCCLXXX ix. 
interluere Epiphanius Beneventanus , Palladius Sulmontinus , 
Clarus Aliphanus, Quintas Theatiuus . Concilio Romano fub 
Symmacho an. ccccci. Proculeianus Saepinas , & Lauren- 
tius Boiacenfis . Concilio Romano fub eodem Symmacho an. 
ccccoii. Proculeianus Saepinas, Laurentius Boianenfis , Marcus 
Samninus . Concilio Romano fub Agathone P. an. dclxxx. 
Barbarus Beneventanus , & Clarendus Balnenfis ( lege Val ven- 
iis ) . £t Concilio Romano fub Leone iv.an. dcccliii. Urfus 
arcbidiaconus vicem agens Petri ept/copi Tbeatinenfts , O* Ram- 
pertus presbj>ter vicem agens Hieremiae epifeopi jiprutienfis y fub- 
fcripfere . 

Sunt & alia , quae Romanum pontificenr'% Campaniae, 
8c Samnii merropolitam fiiilTe , confirmant . In Notitia Impc; 
xii Campania, & Samnium inter decem urbicarias provincias re> 
cenfemur ; fat autem liquet , ecclelufiicam Romani metropoli- 
tae provinciam iifdem coaluilTe provinciis , quae in civili difpoH 
fitione a Vicario Urbico adminiflr^antur . Porro Leo M. (76) 
epift olam ad univerfes per Campaniam , Samnium , 6* Picenum con- 
fiitutos epifeopos inferibit : quod etiam nullum , praeter Romanum 

. . . pon- 

t . ' 

(74) Lib.X. ep. Lxviit. (7^) Apud Labb. ConciL tom.iv. 

(75) Ep.xviiiJidDoruinB«eventan. P.5S1. 
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pomiBcem, tunc Campaniae & Samnii metropolitam fuifle, <k> 
monibat; nam in provinciis proprium metropolitanum habenti- 
bus , illi untum licebat Romanum pontificem conliilere , eiuf- 
<^ue refponfa excipere. 

C A P. - II. 

hhtHus in Afwita 6* (Calabria metropclitamh , praeter Romanum 
pontificem , ad Leonem Ijaurum , (D" quod excurrit < 

• 

N On In Campania & Samnio folum , verum etiam In Apulia 
& Calabria nullus, praeter Romanum , extitit metropolita, a 
primis ecclefiae temporibus ad Leonem Ifaurum,& quod excur- 
rit. Nimirum cpifcoples Apuliae fcdes funt Barium ,Tranum, 
Canufium. Sipontum, CuperTanum , Melphis, Vjnufia, , Ache-^ 
rontia , Vigiliae, Egnatia, Cannae , ceteraeque ; Calabriae autem 
Tarentum, Brundufium , Hydruntum, Aletium, Callipolis, V- 
ria, Lupia, Alcxanum Leuce. In has ecclefias metropoliti- 
ca iura unus exercuit Romanus antifies . Longum efi ire per 
omnia: brevitati in re certa (ludendum . 

Profe£lo Apuliae & Calabriae epifcopi a Romano metro- 
polita fuo confecrabantur . Difene Apulorum Calabrorumque 
praefulum ordinationes Obi aiTerit Caelefiinus I. (i): Audivimus^ 
inquit , quasdam propriis dejiitutas reBoribus civitates epifcapas 
fibi petere velle de laicis , tantumque faflisium tam vile credere^ 
ut hoc bis^ qui non Deo ^ fed faeculo militaverunt y aeftimet nos 
pop cooiferre , non folum male de fuis clericis ( in quorum con- 
eemtum hoc faciunt ) indicantes , fed de nobis peffinu , quot cre- 
dunt hoc facere pojfe , fentientet . Gregorius M. ( 2 ) Pftro 
Hydruntino epifcopo vifitationem ecclefiarum firunduGi , Li- 
piae, feu Lupiae, & Callipolis, palloribus fuis defiitutanim , de- 
legat , eiquc praecipit , ut clerum plebemque earuhidem eccle- 

fia- 

(j) Ep. III. ad cpifcopos Apuliae & P-4QI- 
CalaWae, apud Labo. Cone. t. III. p. (2) Li6.VI.ep.xx. 

482. & Couitaot. epilL Roman. PootiL 
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DE ORTV ET PROGRES. MtTROP.P.I. CAP.IT. XXXT 
fiarum admonear , quo dignos fibi praefi;ienJos ijxpetant facerdo- 
tes, qui dum fuerint pojfulati , cum fulem^iitate decreti omnium 
fubfcriptionibus roborati^ (y Jile^lionis tuae tejiimonio litterarum^ 
AD NOS VENIANT CONSECRANDI . 

Ab eotlcm Romano metropolita Apuliae & Calabriae epi- 
feopi ad fynodum Romam evocabantur . Concilio Romano 
fub Hilaro P. an. cccclxv. adfuerunt Felix Sipontinus , & 
Concordius Barinus . Concilio Romano fub Symmacho P. an. 
ccccxcix. luftus Acherentinus , & Rufinus Canufinas . Con- 
cilio Romano fub Syn#nacho an. Di.' Stephanus Venufi- 
nus , Euthychius Tranenfis, Hilarius Cuperlanenfis, & Memor 
Canufinus . Concilio Romano fub eodem Symmacho an. dii. 
Stephanus Venufmus, Eutvehius Tranenfis, & Memor Canufi- 
nus . lidem lubfcribunt Romanis fynodis fub Symmacho an. 
Diii. ^ Div. celebratis. Concilio Romano fub Martino P. an. 
dcxlix. lohannes Tarentinus, Rufinus Sipontinus, Sc Andreas 
Hydruntenfis . Tandem Concilio Romano fub Agathone P.an. 
DCLXXx. lohannes Hydruntinus , Sc Germanus Tarentinus, fub- 
fcripferunt . 

Cauflas quoque epilcoporum Apuliae Sc Calabriae Romanus pon- 
tifex prae metropolitica auiforitate fua iuJicavit fiveperle,five 
per alios. Gregorius M.(3)Felicem Sipontinum epifeopum arguit 
de illato a nepote ftupro,eique imponit latae in reum fententiae 
exeeutionem : Pervenit ad nos , quod fupraferiptus Felix Evan- 
l>elii rui diaconi filiam , quod nefas efi dicere , fiupro deceperit . 
^lod ft verum efi\ quamvis gravi effet de lege poena plefleudus^ 
mstemen aliquatenus legis duritiam mollientes yhuiufcemodi difponen- 
do praecipimus ^ ut, aut quam fluprovit uxorem habeat, aut certe fi 
renuendum putaverit , difiriHius ac corporaliter caflig^atus excom- 
municatufque , in monaflerium, ubi poenitentiam peragat , retruda- 
tur ; de quo ei nulla fit eprediendi • fine noftra praeceptione licen- 
tia . lybet eumdem Felicem Sipontinum ( 4 ) folidos duo- 
decim , quibus Tribunus clericus redemtus fuit , redemtori ex 
ecclefiae pecuniis reltituere . Idem pontifex (5) Andream Taren- 
tinum 

(?) Lib.III.ep.xi.m. <3) Lib.III.ep.\LV. 

(4) Lib.IV.ep.suir. 
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tinum epifcopum^ hortatur , ut facerdotium ipfe deponat, fipec* 
cati cum concubina fit confcius ; eumdem vero , quod mulierem fiifti- 
bus caedi iuflerit , a raifiarum celebratione per duos menfes ab- 
ftinere iubet/ Hribuijfe tc concubin/tm mamfefia veritate eompcri- 
mus^ de qua etiam contraria efi quibufdam nata fufpicio . Sed qvia in 
rebus ambiguis abfolutum non debet ejfe iudicium ^ hoc tuae conftientiae 
elegimus committendum . ^ua de re ft in facro ordine conjlitutus , eius 
te permixtione ejfc recolis maculatum , facerdotii honore depofito ad 
adminijlrandttm nullo modo praefumas accedere .... Praeterea quo- 
■tiia/n mulierem de matriculis (*) contm ordinem facerdotii caedi 
crudeliter fujiibus deputtifi , propterea duobus te njenfibus ab ad- 
minijlratione mijfarum flatuimus abflinere . In quibus ab officio 
tui fufpenfum , flere te convenit quod fecifli . Et lohanni Cal- 
lipolitano epifeopo (6) praecipit, ut lohanncm Tarentinum , fi 
concubinam in lacro ordine conftitutus contigerit , a . minifterio 
prohibeat; eumdem vero a milfiirum celebratione (ufpendat ob- 
caefam fullibus mulierem , & clericorum de illo querelas expen- 
dat : Ex geflis , quae ad nos fraternitas tua direxit , inventum 
efl Andream fratrem (iT coepifeopum noflrum habuijfe fine dubio 
concubinam . Sed quia incertum efl , fi eam in facro ordine cbn- 
flitutus contigerit ; necejfe efl , ut eum commoneas , ut fit pofitus 
in facro ordine , cum ea fe novit immixtum , ab eo quo eit of- 
ficio quiefeat , nullatenus aUminiflrare praejumat .... Matri- 
culam vero quam fecit fuflibus caftigari , duobus hunc ( Andream ) 
tnenfibus a mifflarum folemnitate fujpende.... Praeterea oblata no- 
bis petitione clerici praedidi epifeopi multa fe mala ab eo fufli- 
nere commemorant , Ob quam rem fraternitas tua fubtiliteA eun- 
da curet addifeere , & ita ea rationabili modo emendare atque 
difponere , ut nulla eis pro hac re huc remeandi de cetero necejji- 
tas imponatur. Tandem Petro Hydruntino epifeopo ( 7 ) impo- 
nit, ut Opportuno abbati reliquias s. Leontii concedat. 


(*) Matricula dic«batur album , in quo 
dcFcripti erant pauperes, orphani , viduae, 
quae eccicliae fumtibus aleMnttir. Inde 
matricularii , ac matriculanae appella- 
bantur. Mulierem , quae fuftibus caefa 
eft,fuilTe unam e matricula ecclefiaeTa- 
Kntioae inde liquet , quod id faSuin eft 


Vi- 

iuflu epifeopi , ad quem pertinebat cura 
& poteftas in matriculis ecclefiae . Idem 
oftendit Gre^:^riu5 M. lib. III. ep. Xlvt. 
matriculam vero, inquit, t/uam fecit (,Aa- 
dreas Tarentinus ) juftilms ctjlieari. 

(. 6 ) Lih.ni. cp.xtvi. 

(7) Lib. VI. ep. txir. 
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Vifitatores vacantium ecclefiarum a proprio metropolita da- 
bantur : in Apulia vero & Calabria a Romano praclule ad(i- 

gnati . Gregc«-ins M. ( 8 ) Felicem Sipontinum epifcopuin Ca- 
nufmae ecclcfiae vifiratorem deputat , duofque in ea parochiales 
presbyteros ordinare, permittite Pervenit ad nos, quod Canufma 
ecclefia ita ftt Sacerdotii officio dcjlituta, Kt nec poenitentia ibi- 
dem decedentibus , nec baptifjna praejlari poffit infantibus . Hu- 
ius igitur tam piae rei , tamque neceffiariae mole permoti , iube- 
rnus dilc&ioni tuae, ut buixs praeceptionis aubloritate commolitus, 
memoratae eccleftae vifitator accedas , O* vel duos parochiales pre- 
sb/teros debeas ordinare. Idem pontifex (p) Petro Hydrumino 
epifeopo commendat tres etclefias propriis palloribus deftitutas , 
Brundufinam, Lupianam , & Callipolitanamt^w ecf/eyiji Bru»- 
dufti , Lippias, atque Callipoli , obeuntibus carum pontificibus , 
omnino deftitutas agnovimus j idcirco fraternitati tuae vifitatio- 
iiis earum operam duximus iniungendam , quam ita te convenit ex- 
hibere , ut nihil de provedionibus clericorum , reditu , ornatu, mi- 
nifieriifque , vel quidquid illud efi in patrimonio earum , a quo- 
quam patiaris imminui. Honorio Tarentino epifeopo (lo) per- 
mittit conftruflo baptifterio uti .• Fraternitate tua indicante didici- 
mus in civitate Tarentina, in qua praeejfe dignofeeris , in eccle- 
fia s. Mariae baptiflerium te noviter canjiruxiffie , Et ideo prae- 
fenti aucioritate fufccpta , tui defitderii -complebis effedum , quate- 
tenus per facrum lavacrum peccatorum HHc maculae deleantur , 
Suffrapaneorum negligentiam reprehendere, monialium , cle- 
ricorum, eccleliafticae difciplinae in omni provincia curam gere- 
re, pravos mores disiiccre , metropolitaui eft . Innocentius!, (ii) 
Agapitum , Macedonium & Marianum epifeopos Apulos arpuit, 
vetatque poenitentium quempiam in clerum adfeifei; Multa in 
provincia , inquit , contra canones ecclefia flicos deaetaque maio- 
rum ufurpari a plurimis , & relationes diverformn , CT* fugge- 
fiiones fidiffimae retulerunt : quae quidem pojjcnt facile refe- 
c.iri , fi epifcopi in bis non invenirentur aublores . dum aut a- 
Tom.Vi. e meis, 

(8) I.ih.l.ep.Lm. (io) Lib. XIII, cp.XX. 

(9) Lib. VI. cp. XXV •• (ii) Ep.vi, . 
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mkh , aut obfequentibus gratiam praeflore nituntur , religionem 
violant ^ ordinefque corrumpunt . Ac ftc evenit^ ut indigni quique 
honores fufcipiant ecclefiaflicos , 6* admittantur ad clerum , qui nec 
inter laicos quidem dignum locum habere merentur\ ftcuti in nunc 
dato nobis libello monjlratum eJl^ModeJlum quemdam^ multis arimi- 
nibus vivolutum , propter quae etiam poenitentiam egijfe dicitur , nort 
/olum clericum effclium y quod non licet , verum etiam ad epifeo- 
patus apicem eum tendere: cum canones apud Nicaeam confiitu- 
ti y poenitentes etiam ab infimis officiis clericorum excludant . Et 
ideo y fratres cariffimi , perfpeHo tenore libelli , eum iubete prae- 
fentari\ ac ft vere conjiiterit talem y qualem libellus affirmat y non 
folum ab epifeopatus ambitione y fed etiam a clericatus removeatur 
efficio , Gicgorias M. (12) Vitaliani epilcopi Sipontini negligen- 
tiam carpit, eique imponit, ut Tulliani magiftri militiae fi- 
liam ad religiofum habitum revocet, in monafierium detrudat, 
ac obfiftentes a facra communione fufpendat : ^ia tantum be- 
bes y tantumque es negligens , ut nift canonicam in te fueris coer- 
blionem expertus y in aliis diftribitonem & difciplinam ne fetas cu- 
JlodirCy qualiter debeas ejfe folUcitus y congruo tibiy ft Domino pia- 
cuerity tempore demonjlr abimus . Praefentia igitur feripta fufeipiens 
evigila y & excitatus f ait em exequere y quod prejfus u/que nunc 
ignavia dijiulijli, Ir^ antiae ergo tuae ft y praed illam mulierem 
una cum Sergio defenfore nojlro comprehendere , & fatim non 
folum ad male contetntum habitum fne aliqua excufatione revo- 
care y fed etiam in monaferium , ubi omnino diftriHe valeat cu- 
f odiri y detrudere : & ita omnem circa illam fc^Hcitudinem exhibe- 
re y Ut quam ft nefarium quod commift , ex tua poffit diftri- 
flione cognofeere . ^ua in re f quis , quod non credimus , lai- 
corum aliquo tibi ingenio tentaverit objijlendum , a facratijftmae 
eum communionis participatione f uf pendere y nobifque renuntiare fe- 
Jlina. Idem pontifex (13) Felici epifeopo Sipontino praecipit, 
ut ecclefiarum minifieria , pecuniae , aliaeque res ecclefiae Si- 
pontinae deferibantur, earumque index Romam mittatur : Pro- 
pofti nojlri foUicitudo nos vehementer adfiringtty 'ut ita rerum 

eccle- 

(ii) Lib.VlII.>p.vm. (13) Lib.Lep.iiir. 
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ttcleftafticarum debeamus providere cautelam , quatenus in eis nul- 
la po^t eu ne^leilu evenire iaflura . Proinde fraternitas tua 
ttna cum Bonifacio , ttec non & Pantaleone latore praefentium^ 
fedis nojlrae notariis , res eccleftarum^ quae apud Sipontinam no- 
fcuntur ejfe ecclefiam^ curet fubtiliter ftngulas quasque deferiberr. 
ut tam minijleria eccleftarum ^ quam etiam ufuale argentum , vel 
quidquid aliud ejl , idem brevis a vobis conferiptus , veraciter re- 
rum falia mfpeilione , contineat . Nec quamdam ad hoc moram 
vel excufationem fraternitas tua tentet adducere ; fed omni cucu- 
fatione cejfante , haec quae a nobis iniunHa funt , modis omni- 
bus implere fejlina^ eumdemque nobis brevem manu tua fubfcri- 
ptum per antedidum Pantaleonem tranfmitte : quatenus quid de 
hoc fieri falubriter debeat , divina pojfumus gratia fuffragante 
dif ponere . 

S iid plura ad metropoli ticum Romani antiditis in Apuliam 
abriam ius adflruendum? Apulia & Calabria una erant e 
decem urbicariis provinciis , quibus omnibus metropolitica 
Romani praefulis provincia conftabat. Adhaec, Caeleftinus I. (14) 
tsniverfis tpifeopis per Apuliam ^ Calabriam cotiflitutis \ & Inno- 
centius I. (15) y^i^apito^ Macedonio & Mariano epijcopis Apulis^ fuas 
inferibunt epiftom. Cur ita? Quia nullus, praeter Romanum, 
metropolitanus in Apulia & Calabria tunc extitit ; fecus enim 
ad metropolitam , quod Romani pontifices cpnfuevere , fuiffent 
inferibeodae . 


P. 


m. 


Nullus in Lucania & Brvtiis metropolitanus , praeter Romanum 
pontificem , ad Leonem If aurum , (D" quod excurrit , 

Q Vum aliis provinciis , tum Lucania & Brutiis metropoli- 
tica Romani praefulis provincia conftabat . Epifcopales Lu- 
" caniae urbes funt Potentia , Buxentum , Paeftum , Acro- 
polis. Blanda, Velia, Gruraentum ; Brutiorum autem Regium, 
Taurianum , Tropea, Vibo, Nicotera, Templa , Thurium , Con- 
fentia , Crotona, Scyllatium, Locri, Muranum, Oreftis , Cari- 

c 2 na , 

(14) ApudLabb.Conc.tom.m.p.481. (15) Apud Labb, Cone, tom.iii.p.22. 
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na, Bova , aliaeque. Quae metropolitani privilegia funt, ea in 

fedes hafce unus Romanus antiftes exercuit omnia . 

A Romano itaque metropolita Lucani Brutiique antifUtes* 
orJinabantur . Gregorius M. ( i ) lolunni Scyllaceno epifeopo 
mandat , ut clerum pkbemque Crotoaetifis eccleliae paHore or- 
batae admoneat, ut remoto /tudio^ uno eoJemque^ confciifu tnlent 
fibi praepdcnJum expetant facerdotem , qui & tmto nnnijlerio 
di(rrtis valeat reperiri ^ & a venerofidis canonibus nullatenus re- 
fpuatur . ^i dum fuerit pofiulatus ^ cum folemnitate- decreti om- 
nium fubjrnptionibus roborati , ^ diledionis tuae tefiimonio lit- 
terarfim^ ADNOS VEVIATCONSECRANDVS . Wem (2) figtlificat cle- 
ro plebrque Crotonenfi , monetque , ut ab Hs in iccleftajlieo officio 
facerdes exquiretur , qui O* a venerandis canonibus nulla di/ere- 
pet ratione.' ^ni dum fuerit po/lulatus, cum folemnitate decreti 
omnium ftibfcripttonibus roborati^ & vifitatoris pagina profequen- 
re, AD NOS VENIAT ORDINANDVS . Et Venerio Vibonenli e- 
pifeopo (3) Taarianenfis ac Turritanae ecclcfiae vifitationem de- 
mandat, addita claufula, ut praediftarum ecclefiarum epifeopi a 
clero plebeque elc 5 li,f«»i foletrmitate decreti omnium fubfcriptio- 
nibus roborati., (D“ dileilionis tuae tejitmonio litterarum., AD NOS 
SACRANDI OCCVRRANT. Idem pontifex (4) -Iohanuem. ea le- 
ge Scyllacenum epifeopum inftituit , ut ad LifTitanam ecclefiam 
revertatur, fi illam ab hofiibos liberam effici contigerit: P<r- 
Jhralis officii cura nos admonet deflitutis cccleftis proprios coufti- 
tuere facerdotes .... Propterea te lobannem ab hoflihus captiva- 
tae Liffitanae civitatis epifeopum in SquiUacina ecclefta cardi- 
nalem neceffe duximus conjiituere facerdotem .... Et licet a tua 
ecclefia fts hofle hnminente depulfus , tUism , quae a paftore vacaty 
ecrleftam debes gubernare' ita tameit ut fi civitatem illam ab bo- 
f ibus liberam effici , O* Domino protegente , ad priorem flatum 
contigerit revocari , ad eam in qua prius ordinatus et , ecclefiam re- 
vertaris, Sin autem praediHa civitas continua captivitatis calami- 
tate premitur., tn hac in qua a nobis incardinatus es , debeas ec- 

cle- 

(i) T.ib.II.ep. xTivtTT, (t) I.ib.X.ep.xvrr. 

ii) Lib.il.ep.xxxix. (4) Lib.II. cp.xxxvir. 
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DE ORTV ET PROGEES. METROP. P.I. CAP.lir. XXXVII. 
clefta permaficie . Tandem , ne diutius hac in r« iramoremur , 
Cypriano Re£iori Siciliae (5) iniungit , ut eccleliae Locrenfr i- 
doneum epifcopum ordinari procuret ; Habitatores Locrenfis civi’ 
ratis quemdam nd nos paesbyterum adduxerunt , qsti eis debttijfct 
Epifcoptis ordinari. Sed quia minime dignus inventus ejl y ne diu 
fine proprio pojfint ronfijiere facerdote , a nobis admoniti in /cri- 
nio promi/erunt alium Jiudiofe fe quaerere y ET AD NOS CONSE- 
CRANDVM PERDVCERE . Tum lubet , Ut Marcianum presbyte- 
rum Taurianenfem ad fe evocet, ac fi epifcopatu dignum inve- 
nerit , in eum decreto y AD NOS VENIAT ORDINANDVS . 

Non ^ifcoporum modo ordinationes, fed & conciliorum fub- 
fcriptiones oOendunt, Romanum pontificem Lucaniae ac Brutio- 
rum metropolitanum luifle . Concilio Romano fub Hilaro P. 
an. CCCCLXV. fubfcripfit Gaudentius Scyllacenus . Concilio Ro- 
mano fub Symmacho P. an. ccccxcix. Florentinus Paeftanus, 
Sc lohannes Vibonenfis. Concilio Romano fub Symm.tcho an. 
DI. Hilarius Temp(anus,& Rufticus Buxentinus,. Concilio Roma- 
no fub Symmacho an. Dll. Florentinus Paeftanus , Amantius 
Potentinus , Rufticus Buxentinus . Concilio Romano fub Sym- 
macho an. Diii. Amantius Potentinus , & Rufticus Buxentinus. 
Concilio Romano fub Symmacho an. Div. Hilarius TempCmus, 
Anrantius Potentinus, lohannes Thuritanus , Concilio Romano 
fub Martino P. an.DCXLlx. Sergius Tcmpfanenfis, Papinius Vi- 
bonenfis, Crefcens Locrenfis , lohannes Paeftanus , Laurentius 
Taurinenfis , lohannes Tropeauus, Sabbatius Buxentinus, Pafcha- 
lis Blandanus, Theodofius CrotcmenCis , lohannes Carinenfis, Au- 
guftinus Squillacinus , lohannes Regitanus , Valcntinus Turrita- 
nus . Concilio Romano fub Agathonc P. an. DCLXXIX. Cre- 
Icens Vibonenfis . F.t Concilio Romano fub eodem Agathone 
an. DCLXXX. Steplvinus Locrenfis, lulianus Confentinus, Theo- 
phanes Thurinus , Petrus Crotonenfis, Paulus Scyilacinus , Geor- 
gius Taurianenfis, Theodorus Tropeauus, Abun:lantiiis Tempfanus, 

Suffraganeorum epifeoporum lites , dilTidia , caullas componere, 
inque cos criminis reos animadvertere , metropolicum munus 

cft . 


(5) Lib.VII.ep.icLr. 
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eft . Hoc in Lucania & Brutiis perfun6lus eft Romanus prae- 
fui. Gregorius M. ( 6 ) Sabino fubdiacono iniungit , ut Regita- 
ni cleri adverfus epifcopi fui querelas , una cum epifcopis quin- 
que perfcrutetur , ut illorum relatione certior faflus , ipfe Ro- 
mae decernat. Integram afferre epiflolam non gravabimur, ut- 
pote in rem nofiram conceptiffimam : Clerus eccleftae Rcghanae 
multa contra reverendijpmum fratrem mjlrum Bonifactum eplfco- 
pum fuum , data nobis petitione conqueflus ejl , petens ut ad nos 
dehutjfet habere veniendi licentiam : quatenus cauffae ipfae hic fub- 
tilitcr probarentur. Sed quia nos interim praedidum fratrem no- 
flrum huc modo non praevidimus deducendum ^ vifum nobis eJl il- 
lic deputare caujfam eamdem cognofcendr.m . Et ideo mediis facro- 
fandis Evatipeliis experientia tua una cum Paulino , Proculo , Pa- 
lumbo ^ vel Venerio y atque Martiano reverendijpmis fratribus coe- 
pifcopifque noflrisy fine cuiufquam perfaiae rejpcdu , tam clerico- 
rum querelam quam adverfus fuumy ficut diximus y habent epifeo- 
pum ; vel fi quam forte ille contra eos habuerit y cum omni aequi- 
tate ac foUicitudine perferutetur . Et quidquid in veritate cogno- 
verit y nobis una cum praedidis fratribus noflris fubtiliter diligen- 
terque fignificet y ut renuntiatione veflra redditi certiores y quid fie- 
ri debeat y decernamus .'Tnm (7) Paulino Taurcnfi , Proculo Nico- 
tcrae , Palumbo Confentiae, Venerio Vibonenfi ,& Marciano Lo- 
crenfi, epifcopis, imponit, ut una cum Sabino fubdiacono Regium 
pergant, de cleri Regitani adverfus epifeopum querelis inquifituri. 
Idem (8) Sabino fubdiacono regionario mandat , ut in Sifin- 
nium presbyterum Regitanum idololatriae ac fodomiae accufatum 
diligcntiffime inquirat, eumque, fi adfint indicia , detrudat in 
carcerem , cogatque ad reddendum orphanis Vi£Ioriani presbyteri 
filiis depofitum . Bonifacio epifeopo Rcgienfi (p) praecipit , ut 
Gregorii expraefefli cum ecclefia fua cauflam fine dilatione fi- 
niat : Indicavit nobis Gregorius expraefedus yquod inter fe ec- 
clefitam vejiram de locis y quae competunt y aliqua fit orta contentio. 

Ob 

16 ) Lib. IX. ep. XLvtr. (8) I.ib. X. cp. iT. 

{7) Lib. IX. cp. XLviii. (9) Lib. X. ep. cviii. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. P.I. CAP.IH. XXXIX. 
Ob quam rem hortamur , ut eam aut cejfante turgio finiatis^ aut certt 
dilatione fuhmota ecclefiae vejlrae allores ad elehlorum ire iudicium 
faciatis ; ut eorum definitione praecedente , nec ille contra iujlitiam 
gravari^ nec vejlra praeiudicium videatur ecclefia fufiinere , Iu- 
bet (io) eumdem Bonifacium Regitanum Stephaniae res a de- 
ceflbris fui a£^oribus occupatas reftituere : Stephania latrix prae- 
fentium quafdam res fuas temporibus decejforis tui Lucii quondam 
epifeopi ab aHoribus eius vi queritur occupatas . Et quia ftbi eas 
petiit y iuflitia favente y debere refiitui J propterea fraternitas tua 
cum Dei timore haec , qUae ajferit y fubtiliter curet addifee- 
re , Et fi ita , quemadmodum fupraferipta femina aity effe re- 
pererit y quaecumque male ablata funt , faciat fine aliquo damno 
vel dilatione refiitui^ Iohanni epifeopo Scyllaceno (ii) praeci- 
pit, ut quaedam fub xenii fpecie ablata reddat, ac donatum fi- 
bi ab abbate agrum reftituat : ^ia quefii funt ( monachi Ca- 
ftelHen^s monafterii ) fraternitatem tuam quaedam de monajlerio 
fub xenii quaft fpecie ahjlulijfe , necejfc ejl y fi quid te inde- 
center recolis accepijje , fine dilatione rejlituas .... Praeterea que- 
fii nobis funt praedidi monafierii monachi y abbatem fuum terram 
intra Scyllitanum cafirum , quae in fexcentos pedes extenditur ^fub 
praetextu fabricandae ecelefiae fraternitati tuae demationis titulo 
concejfijfe: &ideo volumus quantum parietes pojfunt aedificatae eccle— 
fitae circumdare , iuri ecclefiae vindicari . Quidquid vero extra parie- 
tes eiufdem ecclefiae ejfe potuerit , ad iura monafierii fine dif- 
ficultate aliqua revertatur .... Eapropter donationem eiufdem 
terrae y quae contra rationem fada efiy fine aliqua dilatione refii- 
tue . Epifeopum Nicoterac pro quibufdam culpis in poenitentiam 
deputavit yzc ecclefiae Nicoteranae Rufinura Viboncnlem vifitato- 
rem dedit (12). Tandem idem Gregorius (13) Iohanni abbati de 
Regio iniungit, ut ad monafierium s. Andreae proficifeatur, vitio- 
fos coerciturus ac puniturus : Pervenit ad nos in monafierio s. 
Andreae y quod iuxta Vulcanum efi pofitum y multa perpetrari fa- 
cinora . Atque ideo audoritatis nofirae praeceptione fuffultum , ad 

id 

(10) Lib. III. ep.xLiv. (ii) Lib. vt. ep.xu. 

(1 0 Lib.VIII. ep. XXXIV. (1 3) Lib. V. ep. l. 
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id te monaflerivm proficifci. necetffe eji , 6* omnia ^ quae dicunfttr^ 
fubtili vivejh Ratione Hifatttte . Et fi ita , quod abfit , irruencris^ 
ftc in illos regulariter vhuiicabU , ut digna eos coUrcitio a pravis 

illicitis de cetero doceat adibus abjlinere . 

Vifitatores ccclcfiis Lucaniae ac Brutiorum vacantibus a 
Romano quoque tnetropolita deputabantur . Gregorius M. (14) 
lobanni Scyllaceno epifeopo vifitationem Crotonenlis ecclcfiae 
paflore orbatae delegat. Tum (15) derum, ordinem 8c pleberti 
Crotonae confiftentem honarur , ut Iohanni epifeopo vifitatori 
obediant , ac idoneum fibi poftulent antirtitem . Permittit (16) 
Paulino Taurinetifi in Liparitana ccclefia refidere , ca lege , 
ut Taurianenfem opportuno tempore vifitet . Idem pontifex 
(17) Felici epifeopo Acropolitano trium vacantium ccclefia- 
rum Velinae, Buxentinae , & Blandanae vifitationem iniungit . 
Venerio epifeopo Vibonenfi (-18) vifitationem ecclefiae Taurianen- 
fis Paulini epifeopi obitu vacantis committit . Rufino epifeopo 
item Vibonenfi (i^) curam & vifitationem ecclefiae Nicoterae 
delegat . 

Ad metropolltanum etiam fpcflat ecclefias unire . Grego- 
rius M. (20) Regicnfi ecclefiae Carinenfem unit ; qua de re 
fic ad Bonifacium epifeopum Regiianum feribit : Poflquam ec- 
"clef.ae Carinenft^ deftmiio eius antiflite ^ alium ordinari nec loci 
defertio ^ nec finit imminutio perfonarum^ maios i cura conjlringi- 
mur^ ne confi/lentes ibidem y fi pafloris fuerint moderamine dejli- 
tuti y per invia fidei bojiis callidi rapiantur infidiis . Hoc ergo 
mPro fedit cordi confdiuniy tuae eam folUcitudini debere commit- 
ti y quod, facere per prnefentia feripta pcrfpeximus , Cuius ut cu- 
ram gubernationemque fludioftus habere gerereque fejiines , tuae 

eam ecclefiae aggregari unirique cenfemus ; quatenus utrarumque 
ecclefarum facerdos rcHe y Cbrifto adiutore , pojfts exiflere , & 
quaeque tibi de eius patrimonio y vel cleri ‘Ordinatione vigilanti ac 
canonica vifa fuerint cura difponerCy quibpe ut facerdos proprius li- 
beram habebis ex praefenti nojlra pcmiijjione licentiam , 

Curam 

(14) I.ib.II.ep.xxxvm. (18) Lib.X.ep.xrir. 

(15) Lib.ir.cp.xxxix. (19) Lih.VI.ep.xu. 

(16) Lib.M<p.xvii. (zo) Lib.VI.ep.x. 

(J7) Iib.lJ.ep.xuu, 
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^ Curam follicitudinemque univerla& provkiciae gerere , & fuf- 
ibganeorum'negligentiam aiguere atque rupplere^metropoliticum 
inuaus eft . Gregorius M. (21) Rufino Vibotienfi epifcopo per- 
mittit io ecclefia Mafsae Nicoteranae presbyterum ordinare , qui 
epifcopi in poenitentiam deputati vice baptizet , MKIafque cele- 
bret. lohanui Scyllaceno epifcopo (22) praecipit, ut Caftellienfii 
inonafterii privilegia fervet illaefa , monachorum aflibus invigi- 
let, ac monafterii iura tueatur. Savino Subdiacono(2j) iniun- 
git , ut moneat Palumbum epifcopum Confentiae , ut res eccle« 
jfeirum tueatur diligentius; fm minus partes illius ipfe expleat . 
Eidem Savino (24) praecipit , ut Proculo epifcopo Nicotetae , 
ea quae per abfentiam fuam fuerant negle^a reparanti opem 
ferat, loliannem Scyllacenum epifcopum (25) admonet, uf ah 
illicitis ordinationibus abiUneat , liifceptumque palloris officium 
dfgne gerat . Bonifacio Regienfi epifcopo (z 6 ) imponit, ut cleri 
/ui moribus & famae confulat. 

Sunt & alia, quae Romanum pontificem Lucaniae atque 
Brutiorum metropolitam fuifle , dubitare non patiuntur . In 
Notitia Imperii Lucania & Bhitii inter decem urbicarias pro- 
vincias referuntur, quae a Vicario Vrbko adminillrabantur; cer- 
tum autem eft, ea Idem eedlefiafiit^Remani metropolitae pro- 
vinciam conlHtuifie . Pono Romani pontifices epifiolas epifco- 
pis Lucaniae ac Brutiorum fcripfere; metropolitanis nufquam . 
Ita Innocentius I. (27) Maximo Severo ebifeopis per Brx- 
tios. Gelafius I. (28) epifeopis per Lucaniam O* BrutieSy & Si^ 
cHiam conjiitutis \ Gregorius M. (29) Paulino Taurcnfi^ Proculo 
NicoteraCy Palumbo Confentiae^ Venerio Vibonenft , C* Marciano 
Locrenfi , epifeopis , fuas inferibunt epillolas . Profe£lo , fi qui 
tunc in Lucania & Brutiis metropolitanus extitiifet, ad eum lit- 
teras more fuo Romani pontifices direxiflent , & ad eumdem per- 
tinuilTet illius mandata cum provinciae epifeopis communicare, 
ac exeeutionem procurare. 

Tom.VJ. f CA- 

(11) Lib.VI.ep.xir. (.26) Lih-IV.ep.v. 

(22) Lib.VIII. ep.xxxiv. (27) Apud L»bb.Conc,tom.tti.p.2i. 

(15) Lib.XIII.ep.xxv. (28) Ap(idLabb.Conc.tom.iLp.ji2* 

(24) Lib.XllLep.xxtv. (29) Lio.lX.ep.xi.viii, 

(2;) Lib.ll.ep.xxxvii. 
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C A P. IV. 

Nullus 'ra Sidli/i mttropollfanus , praeter Romimim po)itU 
Jicem y ad Leonem If aurum , O* quod excurrit . 

Q Ucmatlmodum epifeopi omnes Regni Neapolitani , fic & 
Siculi unum habuere metropolitanum , Romanum pontifi- 
'cem, ad Leonis Iliiuri tempora. Inter vetuftas epilcopalcs • 
Siciliae urbes recenfentur Syraculae, Tauromenium , Mellana , Pa- 
normus, Catana, Tyndarium, Leoiitium, Lilybaeum, Agrigen- 
tum, Thermae, Triocala, Alefa, Camarina, quibus adde Me- 
litam Sc Liparam infulas . In fedes hafee Romanus pontifex 
metropolitica iura exercuit , quae , uti norunt omnes , funt , 
epifeopos ordinare , ad fynodum convmcare, epifeoporum diflidia 
& caalfis componere, eofque criminis reos coercere, omnium* 
in provincia curam gerere , ad ecclefias pallore orbatas vifitato- 
rem mittere , epifeopatus Sc monafteria unire , licentiam confe- 
crandi bafilicas & oratoria concedere , & eiufdem generis alia . 
Haec ab ullo epifeopo in Sicilia praedita unquam fuifle,nemo’ 
vel fando audiit: contra gedifle omnia Romanum pontificem , 
«cclefiadlca monumenta liquido demondrant. 

Inde ufque a primis ecclefiae temporibus Siciliae epifeopi 
a Romano antidite confecrabantur . Innocentius I. (i) memo- 
riae prodit, manifejlum # in omnem ITALIAM, Gallias y Hi- 
fpaniaSy Africam y atque SICILIAM, infulafque interiarentes nul- 
lum injlituijfe eccleftas y nifi eos y quos venerabilis apoflolus PetruSy 
aut eius fuccejjfores conflituerunt facerdotes . Leo M. (2) Siculos 
epifeopos increpans, quod follemnem bapcifmuin numerofius in 
Epiphania, quam Palchate & Penteqode conferrent , contra Ro- 
manae ecclefiae morem, inquit : quam culpam nullo modo po- 
tuijfetis incidere , SI VNDE CONSECRATIONEM HONORIS • 
ACCIPITIS , inde legem totius obfervantiae f umeretis : & bea- 
ti Petri apnpoU fedes y Q.UAE VOBIS SACERDOTALIS MATER 
EST DIGNITATIS , ejfet ecclefiajlicae magijlra rationis , Pela- 

' eius 

(i) Ep. ad Decentium Eugubin., apud (2) Ep. xvi. al. iv. aJ omnes Siciliae 
Labb.CoDC.tom.il. epifeopos. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. P.I. CAP.IV. XLIII. 
glus I. (3) fe Catanenfem , & Syracufanum epifcopos confecraf- 
fe fignificat : quod de ordinando ecclefiae Catincnfis epifcopo ( El- 
pidio ) falubris cIeBio>ie iudkii fieri defideraftis ^ agnovimus: con- 
^ fefiim fequenti die eum iuxfa morem difcutientes , tertio quo ve~ 
nit die epifcoptm confecrare curavimus: fum cauffas enumerat, 
ob quas Syracufani epifcopi ordinationem ad annum diiiulit.Et 
Pelagius II. (4) Eucarpo Meflaneufi Catanenfis ecclcfiac paftore 
prbatae vifitationem delegat, formamque eleHlonis novi epifco- 
pi praefcribit , additque, ut quem populus elegerit, fiatim ai 
urbem Romam cum decreto^ & tejlificatiotte relationis fuae confe- 
crandum tranfmittat . Nihil vero ad hoc Romani metropolitac 
in univerfain Siciliam ius confirmandum, Gregoril M. au£lori- 
tate robuftius. Hic (5) Maximiano Syraculano antifliti iniungit, 
ut presbyterum a Felice Confulari Siciliae laudatum diligenter 
examinet , quem fi ad hunc gradum ( epifeopatus ) provehi di- 
gnum ejfe per f pexerit , ad nos Jiudeat defiinare , ut eum , difpo-, 
nente Deo , loco cui praeviderimus , pojfimus ordinare pafiorem . 
Venantio Patricio Panormitano (rf) feribit , Vrbicum abbatem 
elcftum merito in epifeopum , fed reluflantem cogendum non 
efle : Crefeentis diaconi ferutandos mores , ac G neque in hoc , 
neque in alio confemiant , mittendos . Romam legatos : Hor- 
tandus ejl clerus , (D" populus , ut eis qui ad nos venerint y, 
fua debeant vice mandare , quatenus hic habeant eligendi licen- 
tiam , nobifque hoc ipfum apicibus fuis roboratis propriis fubfcri- 
ptionibus innotefeant ut ft vel hic inveniri potuerit , fme diffi- 
cultate aliqua conf ceretur . Barbaro Beneventano (7) Panormi- 
tanae . ecclefiae vifitationem , curamque eligendi novi palloris in- 
iungit, addita claufula, ut poftulatus cum folemnitate decreti om- 
nium fuhficriptionibus roborati y ^ 7 * dilehlionis tuae tefiimonin lit- 
terarum AD NOS SACRANDVS OCCVRRAT . Petro fubdiacono 
Siciliae ( 8 ) mandat , ut epifcopos in locum lapforum curet 
fublHtui, 8 c Romam mitti ordinandos : Praeterea hoc tibi inda- 
gandum mandare curavimus . . . ut ft quae civitates in provincia Si- 

1 2 ciliac 

(r) Ep.|jidCcth«^m Patricium apud (d) Lib. XIII.ep.XT. 

Lahb. Cone. tom. 1v.col.484. (7) Lib. Xlll.ep. xiir, 

(4) Ep. ad Eucarpum Mclliuiens. (8) Lib.I. ep.xviii. 

(3) Lib. II. ep. XXIV. 
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(iliae pro peccatis per facerdotum lapfus a pajiorali regimine vacare 
nofeuntur^ de clero eccleftarum ip forum , vel eu monajleriis , ft qui 
digni ad facerdotalem locum pojfunt inveniri , perfpicias , ET AD 
NOS INOyiSITA PRIMITVS MORVM GRAVITATE TRANSMIT- 
TAS . Ickm pontifex (p) loliannem Catanenfem archidlaconum 
in fucceflbrem Maximiani Syracufani vita fun£li indicat . Cy- 
priano Diacono (lo) iniun^it, ut mortuo Theodoro Lilybaeuno 
pracfule ad fucceiToris eleflionem clerum populumque hortetur 
Et Iohanni Syraculano (ii) negotium dat, ut clerum (7 popu~ 
tum Melitae civitatis hortetur , ut ordinandum fthi eligant facerdo- 
tem. Tandem Hadrianus 1 . (12) a Conflantino & Irene Augg. 
poftulat Romanae fedi reditui eonfacrationem epifeoporum feu ar- 
cbiepi/coporum , ftcut olitana conftat traditio . Epifeopos autem-Si- 
culos cum aliis a Romana ad CPolitanam fedem vi Leonis I- 
fauri abdu 61 os condat. Et Nicolaus I. (13) a Michacle Imp. pe- 
tit , ut confecratio Syracufano archiepifeopo a Romana fede impen- 
datur ^ addita ratione, ut traditio ab Apojlolis injlituta nullate- 
nus noftris temporibus violetur : unde etiam hab<» , Siculos epi- 
feopos a Romano metropolita fuo ante Ifaurum confecratos. 

Ad Romanam quoque fynodum Siciliae antidites utpote 
fufiraganei proficifei cogebantur . Olira quidem bis in anno con- 
cilii cauda pergebant . Deinde Leo I. (14) ob navigationis in- 
commodum indulfit, Rt non utrique concilio, fed uni tantum 
ejuotannis III. Cal. Oftob. celebrando interedent , 8 c quidem fo- 
li tres altematim, ideft, omnes femel in triennio (*) : ^are 
illud m primis pro cujlodia concordiffimae unitatis exigimus , ut 
quia faluberrime a fandis patribus conjlttutum ejl , binos in an- 
nis ftnguUs epifeoporum debere ejfe conventus , terni femper en 
vobis ad diem tertium Calend. Odobris Romam fraterno concilio 
fodandi^ indifftmulanter occurrant. Tandem onus ^ hoc ulterius 
allevavit Gregorius I. (15), qui Siculos epifeopos femel in quin- 
quennio ad natale s. Petri Romam synodi gratia pergere iudit : 

Novit 


(9) Lib.V.ep.xvn. 

(10) Lil». V. ep. xxviT. 

(11) Lib.IX. ep. lxiii. 

(ii) Ep.QdConilantin. Aug.&Irenem 
( I ;}) £p. ad MichaeL Aug. 

(14) Ep.xvi.aLi V. ad uni verfos epil«>p. 


per Siciliam «onflitutos cap.vil. 

(15) Lib.VII.ep.xxii. 

(•) Tempore Leonis novem erant ia 
Sicilia epifeopi, quorum tres uno anno , 
totidem altero, ic reliqui tertio Roqxvn 
fynodi caulTa proficifccbantur. 
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DE ORTV ET EROGRES. METROR. P.I. CAP.TV. XL’'. • 
Novit dileSlio hanc olim confuetudinem tenuijlfe , ut fratres & 
coepi fcQpi noftri Romam femel in triennio de Sicilia convenirent : 
/ed nos eorum labori con/ulentes , eonjlituijfe ut fuam huc femel 
in quinquennio praefentiam exhiberent , Et quoniam iamdiu eji 
quod huc minime convenerunt , eos hortari te volumus^ ut nata- 
le s. Petri hic , Deo perducente , mbifcum debeant celebrare . 
V tramque in Romanis fynodis ante Ifaurum habitis paginam fa- 
ciunt Sicilienfes epifeopi . Concilio Romano fub Symmacho P.’ 
an. DI. interfuerunt Eucarpus Meflanenfis , Rogatus Taurome- 
nitanus , & Severinus T^daritanus . Concilio Romano fub 
Symmacho an. dii. Eulalius Syraculanus, Severinus Tyndarien- 
fis , Eucarpus Meflanenfis , & Auguflus Liparitanus . Concilio 
Romano fub Symmacho an. diii. Eulalius Syraculanus , & Au- 
guflus Liparitanus . Concilio Romano fub eodem Symmacho 
an. Div. Severinus Tyndaritanus , Cerentius Siculus , Auguftus 
Liparitanus, Rogatus Tauromenitanus, & Eucarpus Meflanenfis. 
Concilio Romano fub Gregorio I. an. DXCV. Secundinus Tauro- 
menitanus. Concilio Romano fub Martino P. an. DCXLix. 
Peregrinus Meflanenfis, Pelix Agrigentinus , Elias Lilybetanus , 
luftus Tauromenitanus, Felix Panormitanus, Theodorus Tynda- 
ritanus, Lucianus Leonti nenfi s , Maximus Trocalitanns , Pere- 
grinus Liparitanus . Concilio Romano fub Agathone P. an. 
DCLxxix. Theodofius Syracufanus , Georgius Agrigentinus, & 
Georgius Catinenfis. Concilio Romano fub eodem Agathone an.' 
DCLXXX. fubfcribunt Theodofius Syracufanus provinciae Siciliae, 
Benediflus Meflanenfis provinciae Siciliae, Iohannes Thermita- 
nus provinciae Siciliae, Iohannes Mylanus provinciae Siciliae , 
Petrus Tauromenitanus provinciae Siciliae , lulianus Catanenfis 
provinciae Siciliae , Georgius Trioclitanus provinciae Siciliae, 
Georgius Agrigentinus provinciae Siciliae. 

Sed & Siculorum epifeoporum cauflas Romanus metropoli- 
ta indicavit. Quam in rem plures non afferemus aufiores ; fed 
unus acerrimus canonum & antiquitatis vindex Gregorius M. 
nobis omnium inftar erit. Is (id) Maximiano epifeopo Syra- 
cufano iniungit , ut Gregorii Agrigentini epifeopi acculatores , & 

ad 


(j6) Lib.ni. cp. xa. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. P.I. CA^MV^ XLVII. 
munione privent , inque monafterium detrudant : Et ft hi vc- 
Jlrn cognitione cuiufquam eum fncinoroft criminis reum ejfc pr, fue- 
rit , tunc ex noflra au^iorit.tte non folunt dominici corporis ^ 
/anguinis communione privatus /t , verum etiam in mona/Ierium^ 
ubi poenitentiam agere debeat^ retrudatur, CaulTam Lucilii (22) 
Melitcnfis Iohanni epifcopo Sjrracufiino coininiuit , eique prac- 
ftribit, ut ad deponendum Lucilium quatuor epifcopos adhibeat; 
faccnlotes, vel diaconos criminis confcios gradu fuo deiiciat; lai- 
cos facra communione privet , ac Melitenfes ad pafloris ele£lio- 
nem hortetur. 

Nullam ecclcfiarum dedicationem fine Romani metropoli- 
tae' fui licentia Siculi antifiites peregerunt. GeLtllus I.(2 3) epi- 
feopis Lucaniae, Btutiorum, & Siciliae interdixit , bafilicas na- 
viter in/bitutas , non petitis ex more praeceptionibus , dedicare . 
Huic decreto Siculi epifeopi obtemperantes, non nili impetrata 
Romani praefulis venia ecclefias confecrarunt . Exempla fuppe- 
ditant Gregorii I. cpiltolae. Hic Felici Mellanenfi epifcopo (24) 
permittit confecrare bafilicam^ quam lanuirius MetTanenfis fub* 
diaconus faniflis Stephano , Pancratio, & Euplo in civdtate Mef- 
fanenfi extruxit. Iohanni Panormitano (25) praeceptionis fuae fe- 
rie facultatem attribuit confecrandi ba/ilicam in honorem beatae 
/emperque virginis Mariae . Benenato Tyndaritano epifco- 
po {16) concedit , ut oratorium a lanuaria in honorem sanflo- 
rum Severini & luliahae extrufdum fvi^ publicis folemni- 

tcr conferret ; ita ut in eodem loco nec futuris temporibus bapti- 
feriityn conflruatur , nec presbyterum conflitvat cardinalem . Et 
Decio Lilvbaetano antifiiti (30) facultatem impertitur confecrandi 
folitis adhibitis cautionibus menafierium ab Adeodata conflru- 
£lum . ‘ 

Vifitatores etiam -vacantibus Siciliae fcdibus a Romano 
metropolita deputabantur. Pelagius II. (31) Catanenfis ccclefiae 
paftore orbatae vifitationem Eiicarpo MelVancnfi commifit : Ca-^ 
/inenfis eccleftae vifitationem tibi iniungimus , cuius epifeopum de 

hac 


(12) Lih.IX.ep.i*Tir. 

(2^} Ep. ad epifcopos per Lucaniam 
Brutios & Siciliam conllitutos cap.iv. 

(24) Lib. II.cp. V. 


(25) Lib.XrV.ep.tx. 

(26) Lib. 1 X. cpJLxxx I V. 

({o) I.ii).X.cp.Lxvr. 

(31) Ep. ad Eucarpum Mcifanen!. 
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hac luce tranftjfe.^ ft-fcepta cleri relatione didicimus . Im^ojphtle 
_enim ejl ^ ut nos in provincia illa dumtaxat in Sj^racufams partU 
bus alii cuilibet caujjas^ quae ad Deum pertinent^ committamus; 
ttifi forte talem per te Deus nunc in Catinenft ecclefia eligere v6- 
lueripy de cuius confeientia pojftmus ejfe fecuri ^ ut a te labores 
i/los paullulum removere pojfimus. Gregorius M. (32) Panormita- 
nae ecclefiae Vilioris obitu vacantis Barbarum Beneventanum 
vifitatorem dat : Obitum Vigoris Panormitanae civitatis anti/litis 
direSia relatio patefecit. Quapropter vifitationis dejiitutae eccleftae 
fraternitati tuae operam folemuiter delegamus . 

Nec pigebit alia, quibus non alium a Romano Siciliae 
jnetropolitam fuifle fulcitur, hic appingere . Leo I. (33) epiftolam 
univcrfts epifeopis per Siciliam conjiitutis ; Gchdasl. (^4,) univer- 
fis eptfeopis per Lucaniam ^ (St Brutios, (y Siciliam conflitutisy & ai 
epifeopos Siciliae (35); ac Gregorius M. (^6) univerfis epifeopis per Si-^ 
ciliam conjlitutis^ infcribunt.Numuam, fi qui tum extitiflet in Sicilia 
metropolitanus , eius folius non fuiflet Romanum pontificem confu- 
lere, eiufque refponfii excipere? Hoc idem luculentius innotefeit ex 
ciufdem Gregorii epiftola (37), qua epifeopos edocet legem Mau- 
ritii Aug., ne publicis obftrifli rationibus in clerum vel monafte- 
rium adfcifcerentur, neve milites monafiicum habitum, nifi poft 
probatam per trienniiun ^ vitam, induerent. Ea enim inferibitun 
Eufebio TheJfaUmieenJi ^ Vrhitio Dyrrachitano ^ Cojlantino Medio- 
lanenfi , Andreae Nicopolitano , lobanni Corinthi , lobanni Primae 
lufiiniancae , lobanni Cretenfi Scoritano , lobanni Larijfae , Mari- 
niano Ravennae^ lanuario Calaris Sardiniae^ ET OMNIBVS EPISCO- 
PIS SICILIAE. Metropolitanorum omnium, ut vides, nomen & 
urbem Gregorius prodit . lam fi quis in Sicilia metropolitanus 
extitiflet, non omnibus epifeopis, fed ei figillatim pontifex epi- 
ftolam infcripfiiret , praecepta fuflraganeos epifeopos edofturo, ut 
ad Theflalonicenfem dedit pro provincia Macedoniae , ad I^r- 
rachitanum pro provincia Epiri , ad Calaritanum pro provincia. 
Sardiniae, & fic de reliquis. 

Sed illuftria alia ipfius Gregorii teftimonia, unde idem etiam 

effi- 

(ji) Lib.XIir.cp.tiir. (j5) Apud Labb. ibicL p. 311. . , 

(j3;.ApudLabb.Conc.tom.iv.p.548. (j6) Lib.I.ep.i. 

(34; Apud Labb. Cote. tom.ii.p.j 1 1 * ‘ (37) Lib. VIII.ep.T. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROT. P.I. CXP.IV. X^HX.’ 
^citur, attexere lubet. Cum Romani pontifices,, omnia per fc 
metpopolitica in Siciliam iura exetjui non poflcnt , per epifco- 
pos, aut Subdiaconos Romanos explicabant; ita tamen, ut uon 
omnia , quae metropolitae funt , munera permiferint uni , fed 
aliis alia. Gregorius M. ( 38 ) Petro SuWiacono fuas in Sici- 
lia vices committit , ac Siculos epifeopos femel per anuum ad 
S^racufanam , ftve Catanenfium civitatem convenire iubet . In 
provinciis extra Italiam pofitis vicarios fibi inftituere metro- 
politanos, & quandoque epifeopos Romani pontifices confueve- 
re. At in Sicilia , cui ipfe Romanus metropolita praefuit, e-, 
tiam Subdiacono fuas committit vices. An vero pontifex Siciliae 
praefules ad annua$ f/nodos Syracufis aut Catanae celebrandas com- 
puliffetjfi alterutra civitas ecclefiaftica effet metropolis , aut alibi 
Siciliae metropolita conllitiflet? Annon praecipue metropoli tano, 
ac reliquis epifeopis follicitudinem hanc demandaifet r (^uin vi- 
de Gregorii oeconomiam, qui non unam certamque civitatem, 
fed duas permixtim , epifeoporum ariiitrio, defignavit,ne fi illa- 
rum alterutram ipfe ftatuifiet , confHtuere ibi metropolim quo- 
dammodo videretur. Eafdem vices fuper cunHas Siciliae ecclefiat 
Maximiano Syracufano epifeopo (3^) delegat, eique minimas in u- 
niverfa Sicilia cauflas iudicare permittit, maioribus fibi refervatis, 
ne Siculis necejf artum ftt pojl haec pro parvulis ad nos caujftt tanta 
maris fpatia tranfmeando pervenire . Profe£lo , antea Siculi Ro- 
manum pontificem pro parvulis cauflls adire adftrifli non eflent, 
fi quis ufpiam in provincia metropolitanus fuiffet, qui certe fine 
apoflolicis vicibus eiufmodi cauflas iudicaflet. Maximianum autem 
vicarium fuum inflituens Gregorius, diferte declarat , fc munus 
hoc non loco, fed perfonae tribuifle.* quas •u/Vc/zav, inquit, «0» 
lc.co^ fed perfonae tribuimus \ ne illius in fede Syracufana fuccef- 
fores honorem hunc cathedrae datum praefumerent, camdemque 
fibi auctoritatem vindicare molirentur . Mortuo Maximiano, alias 
cauflas lohanni eius fucceflbri (40) , alias lohanni Panormitano 
(41), alias Romano Defenfori (42) , alias Cypriano Ducono ^43) 
Tom.n, Gre- 


(40) LiJ). VII. ep. XXXIX. lib. IX. ep. (4jj Lib.V.ep. .xxxii.&xxxv. & alibi, 
xxiii. & Lxm. & lib. XI. cp. .xx.ni. 


(?8) Lib. I.ep. I. 
(?9) Lib. I I.ep. VII. 



(41) l.ib.X. cp. I. 
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Cjrcj’orluj coirynifit i ufldc intelligis y ius (iind;ie ac revocandae 
huiufmodi poteftatis penes Romanum mctropolitam femper»fuiU 
le. Quid quod in Notitia. Imperii inter decem urbicarias pro- 
vinci^ Sicilia recenfetur ; quas omnes provinciam Romani me- 
uopolitae conftituiffe, fat notum exploratumqiic eft? 

C A -V.. 

Refelluntur qui alium a Romano pontifice metropditanum in 
. Regno Neapolitano admittunt ante Leonem 

If aurum „ 

N Vllum in Neapolitano ac Siculo Regno^ metropolitanum ^ 
praeter Romanum pontificem, ante Leoncnt I Caurum ex- 
titilfe, luculenter, ut opinor, ha£lenus bftenfum elt . Cum au- 
tem neminem indifla caufla damnari oporteat ; audiendi nunc 
funt, qui metropolitanum ia provinciis Regni Neapolitani ad- 
mittunt ante ea tempora. Sunt enim qui metropoliticum decus 
a. perantiquis temporibus epifcopis Neapolitano , Capuano , Be- 
neventano , Barienfi , & Regitano vindicare non dubitant . O- 
jimes peraeque a veri tramite oberrant . 

Qui Neapolim ccclefiafticam ante Leonem Ifaurum inetro- 
polim conftituunt , his praecipue moventur • ( 1 ) Neapoli iana. 
ante Gregorii M. tempora Dux praefuit ; Ducis autem dignitati 
(ocia quodammodo erat metropolitlca .Duces enim pluribus civita- 
tibus * Comites vero uni praeerant . Hinc ArchiepiCcopis Duces, 
epifcopis Comites quodammodo rcfpondcbant . lam veiro novem 
Neapoli urbes, paruere , Pompeii , Herculanum , Acerrae , Nola» 
'Puteoli, Cumae, Mifenum, Baiae, & Pitheculae: unde 
Petro Subdiacono ( i ) dicitur . ( II ) Gregorius I. ( a ) VtHo- 
ri Arcbiepifeopo Neapolis epiftolam infcripfit. Hinc Neapolita- 
num Archiepifeopum per Gregorium L inllitutum , Miraeus 
( 3 ) infert. (III) s. Walpurge apud. Auflorem vitae s. Wil- 

ilDdi*' 

^ i) In vitas. Ath.\nafii episcopi Neap. (3) De ccclcf. polit lib. i. cap. 3. 

(i> Cap .sjieteligiof. domib. 
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libaldi fratris ( 4 ) tradit , hunc Hicrofolymis reducem , Nea- 
poli Arcliiepifcopum invenifle : Naviganfes ( Willibaldus ciul- 
quc comites ) venerunt ad urbem , quae vocatur Neapolis .... 
ibi ejl SEDES ARCHIEPISCOPr , (J magna dignitas eius illic 
habetur. Willibaldus Gregorio JII., qui ab anno Dccxxxi. ad 
an. DCCXLi. pontificatum geflit, coaevus fuit; Neapolitanus er- 
go praefui iam pridem metropolitanus erat. 

Haec refellere nullius eft operae . ( I ) Inter Duces & me- 
tropolitanos non ea cognatio fuit , ut ubi Dux erat , ibi conti- 
nuo cfll-t metropolita . Exemplo fint Tridentum,Spoletum , Bri- 
xia, Beneventum, & Ticinum ipfum, regum Longobardorum 
fedes . In iis urbibus Duces quidem erant ; non ideo Tamen 
metropolitae . Beneventum ecclcfiadica metropolis evafit ; fed 
multo poft . Spoleto ac Tridento eiufmodi honos haflenus con- 
cdfus non eft . Nec vero ex urbium dignitate epifeopis digni- 
tas femper acceflit . (II) Locus Gregorii in collcflione Gregorii IX. 
adduflus , non eft Gregorii I. ( fub hoc enim pontifice nullus 
Neapoli praefuit antiftes , qui Vi6lor vocaretur , & porro Nea» 
politanus , ceterique Campaniae epifeopi tamquam fuffraganei 
Romano metropolitae fuberant,ut ex epiftolis ipfius Gregorii I. 
ad epifcopxK Neapolitanos, St Campanos ( 5 ) apertilfiraum eft); 
fed Gregorii VI. , q ui brevem pontificatum geflit a die 1 . Maii 
an MXLV. ad 10. Decemb. vixlvi. quo tempore Vi£ior cum 
metropoli tica poteftate Neapolitanam moderabatur ecclefiam . Ad 
hunc igitur Viftorem Gregorii VI. proftat allegata cplftola , 
iufe in ea Viiiorem Archiepifeopum appellat {6) . (III) B. 
Walpurge, in Anglia nata, rerumque Campanarum rudis , Af> 
chiepifcopum exiftimavit Neapolitanum , qui merus erat epifeo- 
pus; aut certe Auflor vitae s. Willibaldi in ea tempora incidit, - 
quibus Neapolitanus praefui iam metropolicicum decus adeptus 
erat, ifque vetera novis inftitutis meritus eft. Nimirum o^lavo 
faeculo Neapolitanum praefulem metropolitica dignitate caruilfe, 
patet ex ia^o Sergii Neapoliuni epifeopi apud lohannem Dia- 

g 2 co- 

(4) ApudCanifium vir.lc£I.tom.iv. Neapolitanum inferiptae. 

(5) I.ili.III.ep. Lxi. lib. V. ep.xitxvir.* (d) Lucentiusin Additionih. adVgbel- 
lib.v. ep.xi. lib.vtt. ep. i.lib.ix. ep.xxxvi. Ium ItaLSacr.tom.vi.p. 5. 

Iib.x. ep.ti. ad Fortunatum epifeopum 
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conum (7) , qui dum a Graecorum pontifice arcbiepifcopatum nancifce»< 
rcturyob anttfiite Romano (Gre®orius III.) correptus ^veniam impe- 
travit. Sl Neapolitanus antiltes iam tum metropolita fuiflet,cur ob-. 
latum fibi a Patriarcha Byzantino archicpifcopi titulum accepiffet? 
Aut inane nomen a Romano pontilke reprchenfusabiecifiet? Idem 
Ioh. Diaconus , longe Walpurga poltprior,qui ad an.DccCLxxil. vi- 
xit , Neapolitanorum epifcoporum feriem intexens , ne vefligium ' 
quidem metropolhicae fedis Neapolitanae dignitatis exhibet . 

j. Capuam .ab antiquilTimis temporibus fedem fuilTe , tuentur 
Marea (8), Sirmondus ( p ), Hallier (10), Holftenius (it),* 
Peregrinius (12), Michael Monachus (13), aliique. Rei conte- 
ftandae haec adhibentur ( I ). Fuit Capua civilis Campaniae 
metropolis; ergo & ecclelialiica .' quippe metropoliticum ius lai- 
cum & faeculare , neceUario confequi debet ecclefufticum & 
fpirituale , ex epiftola Anacleti P. (14) . (II) Athanafius (15) 
Capuam Campaniae metropolim dilerte appellat : Mijfis a fan- - 
Bo Concilio ( Sardicenfi ) in legationem epifeopis , Vincentia , 
Capuae , tfuae metropolis ejl Campaniae^ «■< aum furrnroxit r»t K«<»- 
rmnai. (III) Idem Athanafius Ompaniam, Calabriam, & Apu- 
liam ab Italia dividit. Quod etiam faciunt epifeopi in Synodorum 
fubfcriptionibus .Concilio enim Arelatenfi fubfcribunt: De provincia , 
Italiae civitate Mediolanenfi Mirocles epifeopus ; ex provincia 
Campaniae de civitate Capuenfium Proterius epifeopus • ex provia- 
eia Apuliae de civitate Arpienfium Pardus epifeopus . Sardicenfi. 
autem : Lucilius ab Italia de Verona., Fortunatianus ab Italia de 
Aquileia., Vincent hts a Campania de Capua, lanuarius a Campania de 
Benevento , Stercorius ab Apulia de Canufio . ( IV ) Liberius exful cir* 
ca an.cccLviii.P. (i 5 ) Vincentium Capuanum hortatur, ut Syno- 
• dum omnium Campaniae epifcoporum cogat, iifque communicet quae 


(7) Chronie, epifeop. Neao. io Seirio . 

(8) De Concc^ Saccrd.« Itnp.lib.i. 
cap. vii.n.4. 

(9) In Aiiventor. conti. Salinaf. 

(10) De facr. ordinat, part. iii. fed. v. 
cap.iv.arMii.S.i. n.2. 

(11) Not. ad CaroluiQ a s. Patdo Geo- 
graph.facr Jib, 1 1. n. jk 


(12) InHid. Princip.Longob.j&inDi- 
fcurr. deCampan. Fclic. 

(ij) InSanfluar. Capuan. 

(14) £p. ad univerlbsItaliaeepifoipQS. 
(15} £p. ad Solitar. 

(td) Inep.ad V'incent.apuds. Hilarium 
Fragm.v'1. p- 321. edit. Veuet. mdccxjux. 
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DE ORTV ET PROGRfS. METROR. P.l. CAP.W. LIIi; 
in fua epiftola tyi^nmuxitux : Dignaberis ^\n<^\i\t^convcn'ire epifcepot 
eundos Campaniae , CT haec illis inftnuare ; & ex ipforum numero 
una cum epiftola veftra de unanimitate nojlra^Cf pace ad clenscn- 
tiffimum Imp. ( Conftantium ) feribere^ quo pojfim & ego de 
triflitia magna liberari. Hinc Capuanae ecclefiae ius metropo- 
liticum adftruitur . (V) Auftor vitae s. Willibaldi : Et inde 
( Neapoli ) venit ( Willibaldus ) ad urbem Capuam ^ & IL- 
LE ARCHIEPISCOPVS mijit eum ad urbem ( Theanum ) 

ad illum epifeopum . Willibaldus Gregorii III. aequalis fuit ; 
Capaanus ergo praefui iamdudum metropolitanus erat . (VI) 
Landulfus Capuanus epifeopus iam eleftus , fed nondum con- 
fecratus fynoclum vicinorum Campaniae epifeoporum anno 
DCCCLxxix. congregavit, ut difeordes ipforum animos ad con- 
cordiam revocaret: eoque nomine a Iohanne VIII. (17) com- 
mendatur : difeordantium parentum tuorum ( fchifmate tone 

exagitabatur Capuana ecclelia,de quo vide Erchempertum (18)) 
infidias declinctndo in antiqua Capuanae ecclefiae fede ^ nomi- 

ne videlicet s. Stepbani protomartyris refulgente , cum convicinis 
epifeopis ajftdue decertas , ut male divifos adunare^ atque difeor- 
dttntes pacificare , Deo favente pojfis , gratum recipimus , Iam 
vere id pro metropqlitico , -WM>- ^ «€|8i fc i> pt« po- 
tiebatur iore,praeftitit Landulfus ; nec enim antiquior erat pro- 
vinciae antiftes , nec ceteris dignior , nifi quia metropoleos epi- 
feopus . 

Haec nullo negotio diluuntur . ( I ) Fuit quidem Capua 
civilis Campaniae metropolis, & Confularis Campani fedes (ip)i 
an ideo & ecclefiaftica ? Sane ecclefiafticum regimen non ira 
civili conformatum , ut quae civiles , eaedem & ecclefiafticae 
metropoles effent . Et^quamvis io Oriente poft Conftantini M. 
tempora civiles metropoles etiam ecclefiafticae evaferint , id ta- 
men in decem urbicariis provinciis haud obfervatum ; in iis e- 
nim tot erant civiles metropoles, quos provinciae : at omnes 
unam conUtUiant ecclefiafticam provinciam , unamque metropo- , 

lim, 

(17) Ep.ccvtrr. («9) Ginf. lannonium Hift.'civil. lib. 

(18) Tn Chronie. B.xxTVT.apud Pratil- ii.cap. in.&Pratillum dilT. de Confula- 
Inm Hillor. Piiocip. Loogobard. tom. i. lib. Campaniae . 
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lim, nempe Romam . Anacleti vero epiftola ex Preudo-Ifidori 
oRicina prodiit. (IJ) Athanafius Capuam metropolim adpellat, fed 
civilem, non ecclefiafticam : nec Vinf entium metTopolitanum vo* 
cat, fed Capuam metropolim Campanine ; ut urhis , noii epifeo- 
pi praerogativam defignet. (III) Idem Athanafiut Campaniam, 
Apuliam & Calabriam ab Italia , non a meiropolitica Romani 
praefulis provincia feiungit . Etenim Campania, ceteraeque urbi- 
cariae provinciae ab Italia quidem civili Se. ecclefiaftico iure / 
a Romana vero provincia civili tantum inre diftinguebantur : 
quippe fingulae provinciae a diverfi? inagiftratibus , omnes ab 
uno Romano metropolita regebantur. Civilem autem, non eccle- 
fttifticam dilpofitionem fcquuti funt epilcopi,qui Arelatenfi & Sar- 
dicenfi Synodis fubfcriplcrunt. Et vero, fi Campania ccclefialti- 
ca provincia fuit, etiam Samnium, Apulia Sc Calabria, Luca- 
nia & Brutii folidae elTent ecclefiallicae provinciae ; cum par 
omnium ratio fit . Quacnam vero in his provinciis metropoles? 
An Beneventum? An Barium, Tarentum , Hydruntum? An Re- 
gium? At eas diu poli Athanafium hac dignitate ornatas confiat. 
Adhaec,fi Capua ccclefiaftica metropolis Campniae erat, an illi 
Neapolis contributa? An etiam Beneventum? At Neapolim aut 
Beneventum Capuae paruifle , nufpiam fcrlptum cft . Si vero 
Neapolis ac Beneventum metropoles etiam erunt, in una Camf 
paniae provincia , tres fuiflent metropolitae , Capuanus , Be- 
neventanus , & Neapolitanus ; pari enim modo Sardicenfi Con- 
cilio Vincentius ti Campiinia dc Capua Januarius a Campania de 
Btneveiita^iD’ Calepodius a Campania de Ne/rpoZ/, fubfcripferunt . 
Kliuxta canonum decreta^ ftatuit Caeleftinus I. ^ unaquaeque 
provincia fuo metropolitano contenta ftt . Plures quidem in una 
provincia metropoles cum civiles, cum ecclefiallicae haud exti- 
tere ^ tiifi nudo nomine , honorifque tantum caufla , vel nifi 
provincia ipfa in duas , plurefque partes diflefla , in plures 
diftinflas provincias , totidemque metropoles propagaretur . 

, Tandem Capuam nihil praecipui prae ceteris in ecclefiafti- 

s co 

Ci8) Ep. adepiftopos provinciae Vien- CoD&tom. iii,p.4Sc. 
nenii: & NarboncoEscap. IV. apudLabh. 
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co iure habuilTe , fed eius antiditem , non fecus ac reliquos 
Campaniae , Komano metropolitae paruilVe ex Gregorio I. 
proclive conficitur . Hic enim Capiunae ecclefiae Fufei obitu 
paftore orbatae Gaudentium Nolanum vifitatorem depurat : Ea- 
lilium Capuauum antiftitem , apud Siciliae Praefeflum diutius 
haerentem , per Romanum Defenforem ad fuam reverti ledem. 
intra quinque dies iubet (rp). Quod hic ell , quod metropo- 
liticam Capuani praefulis dignitatem olfaciat i (IV) Vincentius 
Capuanus Synodum epifeoporum in Campania conftitutorum 
convocavit non iure fuo , led iuflu ac delegatione pontificis Li- 
berii , qui Campaniae metropolitanus erat . Diferte munus hoc 
Capuano praefuli Liberius iniungit : Dignaberis ^ inquit » conve^ 
nire epifeopos cmSios Campaniae , (3" haec illis infwuare . Cui 
enim potius in cogendis m unum Campaniae epifcopis vices fuas 
Romanus pontifex graviflimo prelsus exilio committeret, quam 
Vincentio, qui & meritis commendabatur, & civitati praeerat, 
quae civilis totius Campaniae metropolis eratrHincne metropo- 
liticum Capuanae fedi decus vindicabitur^ At cogere Synodum 
proprio iure & auftoritate fuit quidem metropolitani ; iuflli ve. 
ro Romani pontificis fuit epifcopi , aut fubdiaconi , ut facere 
in provinciis noftris Romanos pracfules confuevifl'c,epifiolae Gre* 
gorii M. ( 20 ) commonftrant ; idque non fedi , fed perlbnae 
datum . (V) Teftimonium Auftoris vitae s. Willibaldi nihil 
obturbat; nam vixit feriptor ille iis temporibus, quibus Capua- 
nus , ac vero etiam Neapolitiinus praefui , iam metropoliticam 
dignitatem adeptus erat ; ac vetera novis inifeens Capuanum 
epifeopum aevo etiam Willibaldi archiepifeopum fuifle ratus 
elt . (VI) Tandem convocaverit Latidulfus Capuanus epifeopus 
iam ele£lus Campanos antifiites , ut eos male divifos adunares , 
atque difeordantes pacificare poffer^ecx{ut nomine a Iohanne VIII., 
ut aequum erat , laudetur : aq continuo metropolita fuit ? 
Nonne pacis inter diffidentes conciliandae (ludio, non metropo- 
litico iure, id ab co failum? Quid pluribus hac in re labora. ^ 
.• mus^ 

(19) Vide lib. V. ep. XI I r. & lib.x- ep.x. 


(20) Vid. lib.i.ep.i.& Iib.suf.ep.xpir, 


> - 
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mus? Ipfe Landulfus metropoliticam dignitatem , qu.i Ipfe fui- 
que decclVores carebant, Ludovici II. Imp. gratia fretas , adipifci 
conatus cft. Rem fic enarrat Erchempertus (zi): Per idem tem- 
pus ( hoc cft an. MCCCLXXlli ) iam C/»e/iir (Ludovicus II.) 

Landulfum ( Capuanum epifcopum ) in familiaritatem alliciens , 
tertium in Regno fuo conftituit . elatione indeptus , arcbiepi- 

feopatum totius Beneventi ( hoc eft Beneventani Principatus ) 
omni aviditate Ctsvvk METROPOLIS TIZKKT ^ qtiaefwit ; 

fed ^non Domino ftnente (hoc eft Adcichifo Principe Beneventano) 
ad perfe&um minime pervenit . Iam fi Capuanus antiftes antea 
metropolita eflet , fi Landulfus ipfe ; cur is , ut Capua metro- 
polis fieret^ C? ipfe archiepifeopus totius Beneventanae provinciae ^ 
quaeftvit ? Sed Landulfi ambitioni optatus rei fucceflus non re- 
fpondit, obfiftentibus 8 c Iohanne VIII., Iohanne Beneventa- 
no epifeopo, & Adelchifo Beneventano Principe. Tantae molis 
erat mctropolitaniim in provinciis noftris inftituere , ubi Roma- 
nas pontifex a primis ecclefiae temporibus eo iurc potiebatur ! 

Pro antiquitate Beneventanae metropoleos ftant Cantclius 
(az ), Garnerius ( 23 ), Vghellus f 24 ; , Vipera (25) , ac 
praecipue Sarncllius (2^), Georgius (27), & Ioh.de Vita (28). 
Quae iliiufmodi adftruere fententiam videntur , haec funt.(I) Be- 
neventum fuit civilis Samnii metropolis; ergo & ecclefiaftica. (II) 
S. Paulinus Nolanus dum pio cpith.alamio nuptias luliani filii 
Memoris epifeopi Eclanenfis,& lae Aemilii epifeopi Beneventani 
filiae, concelebrat, Aemilium aetate iunioreni adpcllat patrem^Sc /r/r- 
rrtfJM Memoris, qui fenior crat;hunc autem filium fratrem Aem\- 
lii. Cur autem Memori cpilcopo Acmiliu"» epifeopus fimul & 
nifi quod ambo epifcopali munere fratres 'jSeAhxuz vtvo pater 
Aemilius Beneventanae ecclefiae dignitate, quae Eclanenfem fub- 
ic6Iam habebat . Nonne in Africa Primates a fuftragancis fuis pa- 


(zi) In Chronico n. XXXVI. 

(zz) Hiftor. urbium metropoLpzrt.nl. 
dl(T. iii.L vin. 

(zj) j^t. ad czp. IV. fubnotat. Marii 
Mwitor. pac.4Z. 

(z4> Ital.Szcr. tom.vi II. p.ttf. 

(75) In hiilor. chionol. Epifcop.&Aa- 


tres 

chiep. Ecclef. Benevent. 

(z6) In Chronolog. Epifeopor. & Ar- 
chiep. B(?nevent. 

(z7) De origine metropolis ecclefiae Be- 
neventanae . 

(z8) In Aatiquit.Beneveatafl.^lL V. p. 
}ii.tom.i. 
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tres appellabantur? Cur iuvior 8 c fenior Memor ? Cur Aemilius 
minor ^ & tamen pater? Pofterius natus, & tamen fenior ? Quia 
etfi aetate , ac ordinatione Memori pofterior , y?//? tamen facer^ 
dos^ eiufdem fedis praerogativa apoftolicam canitiem , ideft pri- 
matus dignitatem referebat . Ex hoc ergo Paulini loco vetuftif- 
fima Beneventanae fedis praerogativa lupra Eclanenfem» , reli- 
quafque Samnii ecclefias , manifelle Aatuitur. (Illj Vitalianus P. 
anno DCLXvill. s. Barbato indulfit, ut Beneventanae fedi cathe- 
drae Bovini, Afculi, Larini, Siponti cum ecclefia s.Michaelis in mon- 
te Gargano fubeflent : quod idem deinde Marinus II. anno 
DCCCCXLiv.,Agapetus II. an.DCCCCXLvt. , & Iohannes XII. an. 
DCCCCLvi I. confirmarunt (29). Ex horum diplomatibus colligere 
licet, Beneventane» epifeopos iam inde a temporibus Vitaliani 
revera poteftate veluti metropolitana funflos efle in ecclefiis eo- 
rum iurifdiftioni fubieflis, ac metropolitani non quidem nomi- 
ne, fed iuribus u(bs . 

•Haec tanti non funt , ut Beneventanae metropolcos patro- 
nis adftipulari cogamur. (I) Num Beneventum civilis Samnii 
metropolis fuerit, nec ne , id nunc non difpifcio . Adfirmant 
Beneventani (^o); pernegant Capuani (31) . Fuerit fane , quid 
tum ? In urbicariis provinciis ecclefiafiicam politiam haud ita 
civili conformatam, ut quae civiles , eaedem etiam ecclefiafti- 
cae rnerropoles effent , fat notum exploratumque eft . ( II ) Ex 
Paullini loco , Aemilium Beneventanum antifiitem Memoris 
Eclanenfis epifeopi metropolitanum fuifle , nemo iure extun- 
det . Conllat enim metropoleos dignitatem tunc temporis pe- 
nes Beneventum non fuilTe ; fed omnes Campaniae Samniique 
epifeopos Romano metropolitae ariflius adhaefilfe . Deinde nul- 
la veterum aufloritate adferitur , Memorem Eclanenfem epifeo-* 
j)um fuiffe ; quin Capuanis epifeopis eum accenfent non pauci : 
quod fi admittatur , certiffimum ^ , Aemilium Beneventanum 
nullum in Capuanam Memoris fedem ius exercuiffe. At detur 
Memorem Eclani oppidi epifeopum extitiffe , eique in cathedra 

Tom.VI. h fuc- 

(19) Has bullas affert Vghcilus IcaL dilT.Tv.tom.i. 

Sacr. tom.viri. 0.19. leqq. (31) Vid. Pratillum deorigine metro» 

(50} Vid.loh.de Vita Antiq. Benevent. poL eccleC Capuanaecap.v. 
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fucceffifle lulianutn filium (*); ne tunc quidem praerogativa Be- 
neventanae fedis fupcr Eclanenfem conficietur . Eclanum enim 
in Campania fuHTe , colligitur ex Itinerario Antonini , ubi ait : 
A Capua Equo Tutico M. P. Ltii. ubi Campania limitem ba^ 
Af/; didat autem Equus Tuticus f ad hunc ufque locum, Apuliam 
verfus , non longe ab Afculo fitum , Campania extendebatur) 
a Benevento intra -Hirpinos M. P. xxi. Nam Hirpini medii 
funt inter Campaniam & Apuliam , unde modo Campaniae , 
modo Apuliae adferipti . Servius (32) Hirpinos intra Apuliam 
locat. Ex divifione vero Hadriani Eclanum & Beneventum 
ad Campaniam pertinebant; unde Beneventi epigrammata Con- 


(•) lulianus Mrmerix epi/copi Julianae 
feminae primariae filiut fuit, ut inquit 
Marius Mercator luliani aequalis & 
aemulus 5. Codicis Vaticani. Pa- 
ter eius Memor cui ecclefiae praefue- 
rit, incertum ell. Eum Capuanis epi- 
feopis Vghellus ; Eclanenlibus Pere- 
grinios aliiqne adiongunt . Vuumque 
nullo idoneo fulcitur teiiimonio . Na- 
tus ell lulianus in Apulia .,on dilerte 
tradit Augullinas lib.vi. oper. impeif. 
cap. XVIII., ac forte Eclani in Hirpi- 
nis, qui modo Campaniae, modo A- 
puliae deputati fuirt. Invenis in clerum 
adfcitns, Leftor ordinatus eil. Adhuc 
Leftor nuptias cum Ia Aemilii epifeo- 
pi Beneventani filia iniit, quas epitha- 
lamio Paullinus Nolanus concelebravit. 
Poilea, five uxordeccililfet, (iventerque 
continentiam fervarent , diaconus iam 
confecratus erat an.ccccvm. vel cccxc i x. 
' (videRemondm.Hift.Nolan.Tom.il.) 
quo Angulfinus epiftolam cxxii. ad Me- 
morem lcnplit,ubi lulianum amdiaett- 
num appellat . Tandem lulianus £- 
elanenjis epifeopus ab Innocentia P. or- 
dinatus ejl , telte Mario Mercatore 
pag.ij. Codic. Vatican. cap. ix.,& in 
Commonitorio ad Theodofium.* quod 
circa an.ccccxv. fa^m, coniicit Mu- 
tatorius , Fuit Eclanum antiqua Hir- 
pinorum civitas , in Frequenti teirito- 


rlo prope MiraScllam liram , ubi ^ 
tiamnum rudera quaedam & parieti- 
nae vifuntur , a Benevento quinde- 
cim millibus diftans ex Itinerario An- 
tonini : unde Q»inf<nlv!mr<m pofte- 
riori aevo diilum eft. Conf. Holften. 
not. ad pag. izo;. Italiae Ciuve- 
rii . Deltruiflo Eclano a Confian- 
tino Graecorum Imp. anno dclxix. e- 
pifcopalis fedes Frequentum translata 
eit , ut plane idem antea EclanenfiS) 
qui poftea Frequentinus epifeopus fue- 
rit . Frequentum anno Dccccixxxvr. 
terraemotu deieflum , tcfte Leone O- 
ftienli in Chronico , dein ob bella civi- 
bus fere viduatum anno mcccclxv. die 
VII. Maii epifcopalem fedem amilit, 
& Abellinenll epifcopatui coniunflum 
eft. Videfis Peregrinium de Ducatu 
Beneventano pag. 1 5. & Vghell. Ital. 
Sacr. tom.viii. Ceterum fulianus £- 
clanenlis eruditionis qua pollebat glo- 
riam maculavit ; nam Pelagianae cauf- 
fae parrocininm poft Pelagium & Cae- 
leftium a Romanis pontificihus damna- 
tos fufeepit , inque Auguftmum’ furi- 
bundus infremuir. At is & a Zolimo P. 
nn. ccccxix. damnatus fedeque pulfus 
fiiit, & Auguflino fatis poenarum de- 
dit in libris contra lulianum conferi- 
ptis. 

(jz) Inlib. vii.Aenei4. 
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fularibus Campaniae infcripra leguntur (33). Hinc Julianus E- 
clanenfis epifcopus a Campania Bedae (34), & epifcopus Campa- 
nus Gennadio (35), ac Trithemio (35) dicitur. Eumdem Julia- 
num Campanum adpellat s. Profper (37) . Cum itaque Ecla- 
num ac Beneventum in Campania continerentur , Eclanenfis e- 
pifcopus , fi qui tunc fuiffct in provinciis noftris metropolita- 
‘ nus, ad epifcopum Capuae, quae civilis Campaniae totius me- 
tropolis erat, non ad Beneventanum, qui ipfe in Campania erat, 
pertinere debuiffet. Praeterea,' fi tum Beneventanae fuffir^anea fuif- 
fet Eclanenfis fedes,eius epilcopi confecratio ad metropolitam Be- 
neventanum fpeflaffet . At Julianum a pontifice Innocentio E- 
cLnenfem epifcopum ordinatum, difertis verbis teftatur Marius Mer- 
cator fcriptor «vyyponn (38) . Nullo igituT pa£lo Paullini tefti- 
monium Beneventanae cathedrae in Eclamenfem principatui ob- 
fecundat . Nec quidquam moretur , in Africa Primates a 
provinciae epilcopis patres diflos fuilTc ; id enim nihil ad rem 
noftram facit, cum nulli in provinciis nofiris proprii fuerint 
metropolitani, ut in Africa fuerunt. Quid itaque fibi vult Paulli- 
nus (*),dum Aemilium Beneventanum patrem Memoris appellat? 
Oedipo conieiJore opus eft . Forte Aemilius diftus eft pa- 
ter Memoris ob maiorem eius in epifeopatu gereqdo pruden- 
tiam , follicirudinem , faniflimoniam : quia fede facerdos gejiat 
apoJloUcam peUore canitiem , ut verbis utar ipfius Paullini . 

h 2 (JIJ) 

(35) ApudGrater. inferip. p. CCCLXXT. (j 6 ) De feript. ecclef. 

& ccccxxv. ,ac Noris. Hili, l^clag. lib.i. (j7) In epigrammate cbntra s.Augu- 
cap.xv III. ftini detraftorem . 

(54) Praef. in Cantica (38) In commonitorio ad Theodofium. 

(15) Lib.de fcriptorib.illuftr. cap. xtr. 

(•) Haec funt Paulini verba in epithalamio lae cum lutiam Poem. xxii. 

Hic vir, hic eft Domini numeroib munere Cbrifti 
Dives, vir fuperi luminis Aemilius. 

Surse Memor, venerare patrem, compleftere fratrem 
Vno utrumque tibi nomen in Aemilio eft. 

IvKtOR, & SENTOR Mcmor eft: mirabile magni 
Munus, opulque Dei; qui minor, hic pater eft. 

Pofterius natus senior , quia fede (acerdos 
Geftat apoftolicam peftore canitiem . 

Fiiivs eft , FRATERijvE Memof , laetatur adefte 
Communem fibimet , pignoribufque patrem. 

Confule Muratorium not.in nunc Paullini locum, Ballerinios obferv. ad opera Norif. 
in liU i-Hift.Pelag.cap.ix. edit. Veioneiif., ac Reoxindin. HiiLNoIan. tom.ii. 
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(IJf) Ex bullis pontificum Vitaliani , Marini , Agapeti,& Iohannis, 
quamvis eae genuinae credantur (*) , metropoliticum Beneven- 
tanae cccleliae ius non adftruitur . Cum enim faeculo feptimo 
& o£tavo ob gravia, quae in Apulia finitimifque provinciis in- 
• ter Graecos, Saracenos, Longobardos bella exarferunt , complu- 
res Apuliae urbes civibus viduatae, aut funditus everfae cflent; 
fedes epifcopales in iis coniHtutae paftoribus fuis orbatae aliis epi- ’ 
fcopis,ut ecclefiae tum ferebat dilciplina, commendatae , aut con- 
iun£lae funt . Hinc fedes Bovini , Afculi , Larini , Siponti, bellorum 
calamitate afflidlae, Epilcopo Beneventi , quod fedes tunc Du- 
' cum Longobardorum erat, qui longe lateque in noftris regioni- 
bus dominabamur, commendatae , ac unitae funt . Haec autem 
dellitutarura & deftruftarum > fedium commendatio ac unio nul- 
lum metropoliticum ius , fed puram putamque ipfarum curam 
k foilicitudiuem epifcopo , cui commendabantur , aut coniunge- 

ban- 


( * ) Diplomata Vitaliani , alioramque 
Pontificum commenticia , aut interpolata 
funt. Vallata Sipontina urbe, ile monte 
Gargano circa an. liCLxiii. a Longobar- 
dis, aut Graecis, aut Saracenis (vid-Pra- 
til. not. in Erdiempert. tom. i. Hill. 
Princip. Longoh.) Barbarus Beneventa- 
nus epifeopus a Romoaldo Duce Be- 
neventano petiit, & obtinuit, ut.P.M/- 
Michjilif jlrchangeli demum , quae In 
Gargano fita ejl , & omnia quae fuh di- 
tione SipMtini rpi/copatus funt , fedi fuae 
in omnibus fubderety quoniam omnia abf- 
que cultoribus erant depravata , ut cIl in 
ailis s. Barbati apud Bolland. xix. Kebr. 
Sub Sicardo Principe Beneventano anno 
Dcccxxxix. quaefitum , quomodo Barba- 
tus epifeopus cbtmutt a Domno Romoaldo y 
ut itfurparet s. Sedem Sipmtinam , per 
eius obfecmlionem praediUa fedes ufurpata 
ejl, contradita s. Sedi Beneventanae tc- 
clefiae P . . . Sipontinum epifcopalitm, 

C'' eius pacoteiam per praeceptum Dcmni 
Romoaldi Beneventano epifcopo fullfe con- 
ce[Jam : quod & nobis videtur contra cano- 
nes fathmfuiffe, Coolultus a Sicardo I ullus 


Beneventanae ecclefiae Archipresby ter , an 

ipfa Sedes Sipontina cum canonica fanBlone 
fuifset fublata? ReCponit,quodcontraca- 
nones facia eji ufurpatlo. Vide Chronicum 
s. Vincenti! in Vulturno ad an.Dcccxxxix. 
p.j88. Cur ad hanc maculam eluendam 
exhibitum eo anno ucccxxxix. non ell 
'diploma Vitaliani , .inde ufque ab .anno 
DCLxvni. datum, quo Sipontina Bene- 
ventanae Sedi unielaaturi Id argumento 
cft, runc diplom.a fuH nomine Vitaliani 
nondum prcKUlum ; fed, arrepta inde oc- 
cafionc , poltea eracrUlTe. Explofo autem 
Vitaliani diplomate, corruunt & reliqua, 
quae illud confirmant. Diploma Miinni 
II. «»TB eeoSu a diplomate Vitaliani 
exferiptum eft/ iifdein prope Marini II. 
verbis diploma loannis XII. conceptum, 
praeter inferiptionem , & notas cliro- 
noiogicas, feu datum . Porro in omnibus 
hifce diplomatibus varia funt in datis & 
indiilionilius vitia . Conf. Peregrinium in 
Hift. Princip. Longob. , & Allcnian. dc 
Reb. Neap. & Sicul. c.tp.xviii. p. 605. 
feqg. tom. i. 
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DE DETV^ ET PR06RES. METRO?. P.T. CAP.V. LXU' 
baatury ut ipfa per fe res loquitur, conferebat ( * ). Hinc vel 
pod fedes illas fibi unitas fubie£lafque ab anno dclxvi 1 1., Be- 
neventanus adhuc epilcopus fuit. In Chronico s- Vincentii de 
Vulturno, David , qui anito dcclxxxviii. vivebat, epifeopus 
s, Beneventanae (y Sipontinae eccleftae dicitur in diplomate dato 
Aufladae Abbatiflae Monaderii s. Mariae in loco Sano . Ludovi- 
* cus II. Imp. anno DCCCLXXV. Garganicam ecclefiam defertam 
<y ruinofam Ayom Beneventano epifeopo commendavit . Conferva- 
tus, qui anno DCCCXCIII. viveiiZX epifeopus Beneventanut dici-' 
tur in diplomate a Graeco Catapano ei. conceflb . Quin non a- 
lio,quam meri epifcojn nomine Beneventanus appellatur in ipfis, 
quas urgent, Romanorum pontificum bullis. Vitaliani P. Diploma 
rcvcrendijfimo Domino carijftmo Beneventanae eccleftae epifeopo in* 
feribitur . In diplomate Marini II. Jebannes s. Beneventanae er-' 
f/r/iee diplomate Agapiti II. idem lohannes e/><ycci/)«t 

s. Sedis Beneventanae vocatur: ac porro ex eodem liquet , ecciefias o- 
mnes,quae Beneventanae fubieRac recenfcntur,epircopis caruifle, 
unumque Beneventanum praeMem illas tamquam plebes rexifle. 

Barium inde ufque a faeculo fexto metropolitica dignitate 
donatura ab Epiphanio patriarcha CPno , confentiente Felice 
IV. Romano pontifice , feribit Beatillus (40) : Petrus , inquit y 
ultimus , (y primus archiepifeopus Barenfts fuit hac dictitate euor-^ 
natus anno Dxxx, ab Epiphanh CPno patriarcha , fedente Fe- 
lice papa IV. , cuius auBoritate Epipbanius hanc fedem metro- 
politanam conjiituit , cum facultate duodecim fuffraganeos epifeo- 
pos ordinandi . Eadem confidenter exfcripfit Vgheilus (41 ). 

Haec 


( * ) Ex commcnJatifiie aut unione 
ecclefiarum met»opo!itica dignitas non 
enafeirur . Eiulinodi unionis caufTa ell 
necdiitas aut utilitas ecclefiae , non ut 
amirtiti archicpilcopi decus accedat. Eae 
fiunt , vel CUDI populus non media- 
criicf decrevit ; vel fi ecclefiae fint di- 
rjtic,nec in pritHnum fiatum facile re- 
parari queant; vel fi cum duo epifeopi 
«s reditibus commode ali nequeant, unus 
pro tempore fulliciat . Tribus vero mo- 
dis uniuntur ecclcfiac: <]uaodo in unutu 
corpus confunduntur & coaleftunt, iu 


ut una fit ecclefia: quando coniunpuntur,' 
ha ut nna fit inferior , altera fua^rlor ; 
quando utrifque tituhim gradumque 
luum retinentibus, idem minillcr prasli- 
chur . Vide Benediftinorum in cpi:loIas 
Gregorii M. adnorationes . Ita Crego- 
rius Cumanam Milbnati,Minturnenlein 
Formienfi , I-undenfem Terracinenfi , 
Carinenfem RegicnC, aliarque aliis uni- 
vit ccclefiis, ut in fuperioribus capitibtx 
pafiim expofuimus. 

(40) In Hift. Barenf. p.9. _ ^ 

(41) ItaL Sacr.toavvi 1 1. p.8 , 
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1 .XII. FIMIANI DIATRIBA!. 

Haec ut gratis adferuntur y iu folide refpuuntur l Nul> 
lo pa6lo potuit Byzantinus pontifex anno dxxx. Barenfem e- * 
pifcopum metropolitica dignitate exornare . Tum enim non 
Graeci in Italia, nolbifqne adeo regionibus dominabantur , fed 
Athalaricus Gothorum Rex, qui ab anno Dxxvi. ad dxxxiv. 
regnavit. Poft huius obitum, iequenti anno dxxxv. Betifarius 
Gothicum in Italia bellum fuTcepit , quam umverfam anno * 
DxL. in lufiiniani poteBatem redegit . Deinde Barium Longo* 
bardis paruit ab anno circiter dlxi. ad an. dcccxl. , quo Sa- 
racenis cefllt . Graeci Bario anno dccclx. potiti funt; fed Ba- 
tim inde a Saracenis depuUi . His autem a Ludovico II. an- 
no DCCCLXxi. devi6lis, urbs illa ad Longobardos rediit. Ea- 
dem Graecorum Imperio adiunf^ eB anno dccclxxv. , a qui- 
bus retenta ad an. mc. quo eam Robertus Northmannorutn 
Dux expugnavit . Praeterea qui potuit Epiphanius patriarcha , 
annuente Ronuno pontifice, Barium metropolitanam ledem con- 
Bituere, (i unus Romanus pontifex ante Leonem Ifaurum me- 
tropolitanus extitit Apuliae, in qua Barium, aliarumque urbi- 
cariarum provinciarum , quibus Regnum noBrum coaluit? Non ni- 
B poli avulfas Ifauri tyrannide fedes a Romana dioecefi , coe- 
perunt Byzantini patriarchae epifeopis Regni metropoliticum aut 
archiepifcopale decus offerre, ut eos flbi arflius devincirent (42): 
nec nili faeculo decimo coeperunt Romani pontifices Regni anti- 
flites metropolitica dignitate exornare , quam antea conBantiffi- 
me denegaverant . Tantum vero abeB , Barenfem epifeopum 
laeculo fexto metropoliticum decus a Graeco patriarcha, confen- 
tiente Romano pontifice, naflum fuifle , ut ne otlavo quidem 
ac nono faeculo ea dignitate potiretur; nam ConJlio Nicaeno 
11 . an, DCCLxxxvii. Leontius, & Romano fub Eugenio P. an. 
Dcccxxvr. SebaBianus mero Barenftum epifeoporum titulo fub- 
fcripferunt . 

Tandem Regium ecclefiaBicam Brutiorum metropolim an- 
te Leonem Ifaurum inBitutam , augurantur Marea (43), Caro- 
lus a s. Paulo (44) , Hallier (45) , aliique . Huius fententiae 

(4?) Cone. SacerA & Imp. lih. I. cap. (45) De facr. ordinat, part. 1 1 i.^e^. 
vii.n. 4. v.cap. IV. an.iii.§. i.n.i. 

(44) Geograph. facr. lib. II. p.37. 
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DE ORTV ET EROGRES. METROP. P.I. C AP.V. LXIII. 
puppis & prora e(l diatypofis Leoni tributa, ubi Regium inter me- 
tropoles a Romana dioeceli avulfas refertur. Verum facilis refponfto 
eft. Inter abftraflas metropoles Regium recenfetur , non quod metro- 
polis effet antequam avelleretur, fed quod talis iam elTet, ^uo tem- 
pore in laterculum illud relata fuit ;fat enim liquet, Regium poft 
Calabriam vi Leonis Ifauri a Romana ad Byzaotinam fedem ab- 
dufiam, in metropolim ecclefiafHcam a Patriarcha CPno cve»Slam 
fuifle(45). Ceterum faeculo fexto ac feptimo Regienfis e^ufcopus 
cum ceteris Brutiorum antiffitibus Romano metropolitac paruil^ 
fe, liquet ex Gregorii M. epillolis ad Bonifacium epifcopum Re- 
gienfcmAaXK (47X& concilio Romano fub Manino P.an. DCXLllf» 
cui inter reliquos Calabriae praefules fubfcripiit lohannes Regi- 
tanus. Hic idem lohannes mero epifcopi titulo milTus ab Aga- 
thone P. in Graeciam adverfus Monothelitas, Concilio CPuo III, 
anno dclxxx. habito fubfcripfit (48J. 

. GAP. VI. 

Refelluntur qui alium a Romano metropolitanum in Sicili* - 
admittunt ante Leonem Jfaurum . 


A Vdiamus nunc qui alium a Romano antillite raetropoli- 
tanum in Sicilia ftatuunt ante Leonem Ifaurum . Quif- 
nam vero is fuerit, Syracufanufne, Panormitanus, an Meflanenfis^ 
mira inter eofdem diferepantia, Syracufanae eccleliae metropoliti- 
cum decus vindicant Dupinius (i), Marea (2),Carolus a s.Paullo 
(3), Hallierius (4),Thoraaflinus (5), Orlendius ( 5 ), & ex iftituto 
Antoninus Amicus (7). In hanc fententiam haec afferuntur, 
(I) Syracufana civitas fuit olim totius Siciliae civilis metropo- 
lis; ergo & eccleiialUca , (II) Conflantinus M. (8) Chreflum 


C46) Vide diSa in Anteloquio p.x. 

(47) Lib.IIl.ep.iv.lib.iv.ep.v.lib.v.ep.x. 

(48) Vid.Baron.ad A.C.DCLXXX. 

(1) Deantiq.eccler.dircipLdilLi.$.8, 
(z) Ciclib. i.cap. VI i.n.4. 

(;) Cit. lib.1L Ceograph. facr. 

(4) Cit.loc. 

(5) De veter. & nov. difcipl.part.tl. 
lib. IIT. cap.40. n.9. 

(6) OiD.liKr.& profan. parL i.lib.m 


Sy- 

«ap.v. 

(7) DilT.de antiquo urbis Syracurarum 
Archiroifeopatu, ac de eiuTdem in uni- 
verfa Sidlia metropolifico iure. En. theid 
Sicil. tom. III. ubi & Francifd Baronii 
ac Manfredi de illa dill iudidum , & Roc- 
chi Pirri contra Amon. Amicum de pa- 
triarcha & meiropolitano Siciliae diflertat. 

(8) In e^ ad Chrellum apud £u&Il 
H ili eccle£ lib. x. cap.r. 


LXIV. FIMIAMI DIATRIBA I. 

Syracufanum epifcopum ad Arelatenfem fynoduai arceflit , fo- 
dis fibi adfcitis duobus aliis ix 5 /»?« eu fecunda /ede" fuit 

ergo Chreftus primae fedis epifcopiK , adeoque metropolitanus. 
(III) In fublcribendis fynodis Syracufani epifeopi faepi primas tu- 
lerunt , ut in fynodo Arelatenfi Cbrcftus ^ in quinta (ub Sym- 
macho Eulalius , in Concilio fub Agathone Theodofius . (IV) 
Gregorius M. (51) Maximiano Syracufano epifeopo vices Apofto- 
licae fedis fuper cunftas Siciliae ecclefias commifit. Moris tum 
fuit , ut Romani pontifices vices fuas deferrent folis metropoli- 
tanis, ut Theifalonicenfi in Illyrico, Arelatenfi in Gallia, Hi- 
fpalenfi in Hifpania Cur ergo Maximianus Syracufanus pari- 
ter ac ceteri metropolitanus non erit ? (V) In diatypofi Leo- 

nis Syracufanus antiites inter metropolitas recenfetur . (VI) In 
Concilio Nicaeno II. an.DCCLXXXVU. Stephanus Syracufanus bis 
archiepifeopus dicitur. (VII) Nicolaus l, con/ecrationem Sj/racufani 
mrebiepifeopi a Michaele Aug. pofiulat. 

Argumenta haec facile depelluntur . (l) Fuerint Syracufae, 
quod non latis liquet, totius Siciliae caput; inde non .fequitur e- 
ius epifcopum fuifle totius provinciae mctropolitam : cum eccle- 
fiafticas dignitates non femper faecularibus refpondilfe certum fit; 
in urbicariis vero provinciis numquam. (II) In Confiantini e- 
pillola pro viris fecundi ordinis miniftros eiufdem Syracufanac 
ecclefiae , non aliarunS) epilcopos lignificari , colligitur ex ipfius 
Concilii Areiateolis epiftola ad Silve/lrum P.(io ) , cui praeter ipfura 
Chreftum , & Florum diaconum , Siculorum epifeoporum nemo 
fubfcripfit : Cbreflui epifeopusy Florus diaconus^ ex civitate Syra- 
cu fanorum ^ provincia Sicilia. Veteribus autem epilcopi facerdotes 
primi ordinis ; presbyteri fecundi ordinis facerdotes , antiflites in ordi- 
ne fecundo ^facerdotes fecundi yT* tmip» diaconi etiam facerdotes 
tertii ordinis di£Ii funt, ut ex Optato Milevitano , Facundo Her- 
mianenfi, Gregorio Nazianzeno, aliifque liquet (11). Apud E u- 
febium ergo pro viris t» S/w» alii ab epifeopis intelligendi 
funt. (III) In fubfcribendis fynodis non urbium dignitatis , fed epi- 

feo- 

{9) Lib. II. ep.x. 0.78. & not. ad Pacandum lib.xti. , ac Va- 

(10) Apud I.abb.ConciI.tom.r.p.1429. Idium ia Euleb. cit.Ioc. 

( 1 1 ) Vide Sirmondiun aot. ad Sidooiuin 


Digilized by Googie 



DE ORTV ET rROGRES. METROR. ?.I. CAP.VI. LXV» 
fcoporum aetatis ratio habebatur : quod ex conciliis Ephefino, 
Tarraconenft , Aureliaoenfibus , aliifqae condat . Ne vero lon- 
gius evagemur , Concilio Arelatenii , de quo agitur , primum 
Syracufanus, deinde Capuanus, tum Arpinas, demumque Aqui- 
leienfis , Mediolanenfis , Ardatenfis , ceterique praefules fubfcri- 
buin . Ecquis Arpinatcili • cpifcopum MediolanenA praeferat , 
quod ille prior fubfcripfit? (IV) Gregorius M. vices luas Maxi- 
miano committens, tantum abeft , ut Syracufanam ecdedam Si- 
ciliae metropolim inftituere voluerit, ut difcrte profeflus fit, fe 
honorem hunc «»» loco ^ fed perfonae detulifle; ne fcilicet illius 
in Syraculana fede fuccefibres in eamdem quoque fuccelfiiTe digni» 
tatem, aut mctropoliticum aliquod ius ulurparent . Si ideo Ma- 
ximianus metropolita fuit, fuerunt eodem iure Felix Meflanen- 
fis , cui vices fuas commifit Gregorius . Porro in remotis quidem 
extra Italiam provinciis Romani pontifices metropolitanis , & 
nonnumquam cpifcopis vkes fuas committere conlueverunt ; at 
in urbicariis regionibus, inter quas Sicilia, quarum ipfe Roma- 
nus p-aeful metropolitanus erat, epilcopis , aut fubdiaconis Ro- 
manis vices fuas delegabant. (V) Reliqua- tria argumenta a 
diatypofi Leonis , Concilio Nicarao II. , & Nicolao I. pe- 
tita, nullum negotium faceflunt; pertinent enim ad tempora poft 
Leonis Ifauri imperium , quibus Syracufanus epifcopus totius Si- 
ciliae metropolita a Graeco patriarcha creatus ed:qua de re a-, 
libi (12) opportunior erit dicendi locus. ^ 

Contra Panormum antiquitus ecclcfiaftlcam metropolim 
fuifle, contendunt Vincentius Lettera (13), & Francifcus Man- 
fredus (14). Suam his adftniunt fententiam . (I) Fuit olim 
Panormus Regum fedes; adeoque Siciliae metropolis. (II) Gre- 
gorius M. (15) Iohanni Panormitano pallium indulfit , eoque 
deceflbres fuos iamdiu ufos innuit. (III) Idem pontifex (16) 
Vlflorem Panormitanum Primatem adpellat , eique una cum Co- 
lumbo cauffam Rcgienfis epifcopi cognofcendam committit . (IV) 

i ‘ Pa- 

(iz) vide infra Part. 1 1. cap. I T I. micum . 

(13) Tra£I. de primatu ecclefiac Pa- (15) Lib.XIir.ep.xxxvii. 

sormitanae. (<6) Lib.XII. ep. xxix, 

(14) In iudicio contra Antoninum A- 



LXVI. FIMIANI DIATRIBA I. 

Pafchalis I. (17) fatetur, fe Panormitano Archiepifatpo , roga- 
tu Regis , pallium mittere , iubetque eum Bdei facramentum 
praedare. ( V ) Gregorius VII. in diplomate ad Acherium 
Panormitanum (18), npojhlica auHoritate confirmat eidem eccle- 
fiae , per eam Acherio quidquid dignitatis & auctoritatis te- 
ttuijje probatur: item omnes eius Juffrae^ancos epi/eopatus ; hinc 
confequitur, Panormum olim metropolim tuifle. 

Argumenta haec nullum faceflunt negotium . (I) Principem 
nunc' locum inter Siciliae urbes obtinet Panormum ; alias non 
item . Erant enim prifeis temporibus , tede Conllamino Porphy- 
Togeneta(ip) , Syracufae, Tauromenium, Mcflana,Catana, aliae- 
que civitates aeque illudres , quas Panormum nec amplitudine, 
nec dignitate , nec maiedate vincebat . Regum Northmannorura 
faies fuit Panormum ; an idcirco ecclefiadica metropolis ? At eccle- 
fiadica politia ad civilis formam comparata non fuit; ut quae civi- 
les, eaedem femper ecclefiadicae metropoles edent. (II) Pal- 
lium non metropolitanis modo , fed & epifeopis dari folebat . 
Idem Gregorius duobus aliis in ipfa Sicilia epifeopis Syracufano 
& Meflaiiend pallium concedit ; quos tamen vel Panormita- 
nae mctropoleos patroni metropoliranos fuidc non concederint , 
{III) Gregorii M. epidola iiifcripta , non ad Vilio- 

rem Panormi , fed ad Vi£lorem Numidiae primatem pertinet; 
nec caulla epifeopi Regcnfts , fed Paulini Tegejfis civitatis epi- 
feopi illi committitur ( * ) . ( IV ) Epidola Pafclialis I. nep 
ab hoc Pontifice feripta ed, nec ad Panormitanum epifeopum; 
nam aevo Pafchalis I. Saraceni , non Reges erant in Sicilia , 
nec nifi pod Gregorium VII. imperandi iurisiurandi mos inve- 
£lus ed. Eam a Pafchaiell. ad Polonienfem epilcopum feriptara 


(17) In ep. ad Archiepifeopum Panor- 
initan.,apuJ Ioh. dc Iohanne Codic.diplo- 
matic. Sicil.in Appcndic. p- J99. 

(t8) Apud Iohan. de Iohanne cit.loc. 
A Pirrum Notit. eccldf. Panorm. ad an. 
Mlxxxiii. 

(19) De Thematib. Imper. 

(*) Scite Bencdiflini in hanc epifto- 
lam haec adnotant.,, In recent. temere 
n additum cft Panormitano, quod a mfi. 
& a vecedit. abeil. Errori craflb prae- 


an. 

„buit occafionem , tum quod plurimae 
„s.Gregorii epiilolae extent ad Viilurcm 
„ Panormitanum , tum quod autumarent 
„ editores, legendum e!k hac in cpiflola 
„(xxix. Iib.xii.)& in fuperiori (xxvi 1 1. 
„ Columbo epifeopo Numidiae data) Re- 
„gen/is,aoB Tt^ejfts civitatis^ Hinc opi- 
„nati 1 'unt s.Gregorium potui fle accerfete 
„e vicina infula epifeopum ad coneditv 
„nem Kegieniis amiiiiiis. 



t)E ORTV ET PROGRES. METROP. P.I. CA?.VI. LXVII. 
an; Mcii.,virum Antonio AuguRino , Caiudio, aliifquc . (V) 
Gregorii VII. diploma pro temporibus Leone Ifauro recentiori- 
bus firmius effet , nifi ei adverlaretur diatypofis Leoni tributa , 
ubi inter epifcopos metropolitae SyracuOmo 1 'ubditos Panoi-mita- 
nus recenfetur. 

Pro Meflanenfis mctropoleos antiquitati pugnant Albertus 
Piccolus (20) , & Carolus Morabitus (21) . Moventur his. (I) 
Gregorius M. (22) Dono Meffanenfi epifcopo pallium indulfit . 
(II) Idem pontifex (23) Felici Meflancnfi apoftolici vicarii munus, 
& ius indicendi concilii provincialis tribuit ; imperat etiam , 
ut ftudiofu! ftt circa fratres ^\\oc efl, Piccolo interprete , fuffra* 
gaueos epifcopos : ac epiftolam ipfam Felici in Sicilia inferibit , 
qua loquendi formula cum folis metropolitanis utitur Gregorius. 

Quam inania hacc funt ad metropoliticum Meflanenfi epi- 
fcopo ius adferendum ! (I) A conceflione pallii colligi metro- 

politica dignitas nequit; cum confueverint Romani pontifices pal- 
lia mittere non metropolitanis modo , fed & epifeopis quibufeum- 
que. (*) Ita in eadem Sicilia Gregorius I. pallium &: Sy- 
racufano ( 24 ) , & Panormitano ( 25 ) , nudis epifeo- 
pis, dedit. (II) Epiftola illa, Gregorii M. ad Felicem Meflancn- 
fem fublcftae fidei eft ( * ) : & quamvis genuina elTcr , tanti^ 
tamen non eft , ut metropoliticam Meflanenfis cathedrae pote-* 

(zo) DifC (k antiq. iure eccleCze Si- 
culae, tom.i. coIlcA Burmann. 

(21) In Annalib. protometropolitanae 
ecclefiai! McfT.inenf. loiti.i. 

(22) Lib.VL ep. IX. 

(25) l.ib.XIV.ep.xvn. 

’ (*) Exempla fimplicium epifooporum 
pallio a Romano pontifice ornatorum 
congerit Chrill. Lupus dilT. de vii. Sy- 
nodo, Oper. tom. 1 1 1 . p.228. Add. Gar- 
ncr. itt lib. Diurn Rom. Pontific. cap. 

IV. iit.9. 

f24) Lib.vt.ep. IX. 

(zs) Lib.vi. ep.xvi 1 1. 

(*) Binae funt epillolae ; altera Fe- 
lich MelTanmfit tfiifcopi nii s. Gregortum 
( haec sil xvi. lib. xiv. cdition. Bene- 
diit. Parii'. MDCCV.) ^ua quaerit de gra- 


1 2 fta- 

dibus affiuitatis, in quibus nubere licet, de 
epifeopi vexatione a fubditis , deque eo- 
clcfiis , quarum dedicationes funr du- 
biae. Altera eil s» Grefiorii FilUem 
Epifeopum interrogatus 
refundet de confanguineorum coniunftio- 
ne, de vexatione cpifcoporun; a luhditis , ac 
de dubia ecclefiae confecratiose; fegregari 
incorrigibilesjSt Synodum quotannis con- 
gregari praecipit . Primam epiftolam , 
quae in antiquis editionibus deerat, vclur 
ex tenebris erutam evulgarunt Benecfifli- 
ni oper. s. Gregorii editores . At eam 
vidit Gulfativillaeus , qui, ut monet coi. 
1 1 4^. edit. Parif. , praelo indignam pu- 
tavit, uifxitc quae genuina non effet, & 
pluribus Icateret mendis . Secunda vero 
epiftola dubia fuipcfta eft . Guffan- 
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LXVni. FIMIANI DIATRIBA I.' 
ftatem in reliquas Siciliae ecclefias 6rmare queat . In ea Felici vi- 
ces fuas dederit Gregorius ; an ideo metropoliu pronuntiabitur? 
At dedit 8t Maximiano Syracufano , nec is tamen metropolita 
fuit ; dedit & aliis epifcopis , & ipfis Subdiaconis Romanis . la- 
dullerit eidem Felici poteftatem cogendae fynodi : nonne dedit & 
Siagrio AuguAodonenli in Gallia , qui merus erat epifcopus,& 
Petro Subdiacono in Sicilia, qui ne epifcopus quidem? Congre- 
gare Synodum iure fuo fuit quidem metropolitae ; iuflu vero pon- 
tificis fuit vel epilcopi, vel presbyteri, vel fubdiaconi . luflcrit 
tandem, Felicem fiudtofum ejfe circa fratres tum? Epifco* 
pi cum fimplices, tum mctropolitani inter fe fratres dici con- 
fucverunt , ob parem omnium dignitatem . At epifiola illa in- 
fcribitur Felici in Sicilia ? Nimirum librarii , non Gregorii eft 
ciufmodi infcriptio; unde, ea deleta, haec ep>i(lolae praefixa efb 
epigrapbe fn Romana operum s. Gregorii editione an.Moxct. & 
an. MOCXiii. Felici epifcopa Mejfanenft . Sed ea fuerit genuina : 
nonne epifcopis a regionibus , quas incolebant , nomen inditum a 
Gregorio , aliifque ; qui tamen mctropolitani non fuerunt ? Ita 
ih Concilio Nicaeno II. (ad) Theodorus Catanenfis dicitur fen^ijfi~ 
mus Siciliae epifcopus , Gregorius M. (27) fcribit Secundino & 
lobanni epifcopis Siciliae , hoc eft Secundino Tauromenitano , & 
‘lohanni Syracufano. Idem (28) fcribit Leoni ^ Secundino ^ loban- - 
»» , Donoy Lucido^ Traiano ^epifcopis Siciliae^ puta Leoni Cata- 
nenfi. Secundo Tauromenitano, lohanni Syracufano, Dono Mef- 
fanenfi. Lucido Leontino & Traiano Melitenfi: cumque Mef- 
fanenfem poft Catanenfem , Tauromenitanum , & Syracufanum 
pofuerit , illis fuperiorem non fuifle manifefte oftendit . 

DE 

mm edi lores. Rationes titrinque addu£las 
expendat lector; quae eili lalfatn epillolam 
non demonllrant, dubiam certe lulpe- 
fiamque reddunt. Eo vel maxime quod 
farrago fit ex genuinis Gregorii epii tolis 
compilata . 

(26) Aa.iir. 

(27) Lib. X. ep. Lvii. 

(28) Lib. XIlI. ep. xviii. 


villaeus primam cpidolam inter fpurlas; 
hanc vero,etfi corruptam agnofeat , in- 
ter genuinas tamen recenlet . Dilcretio- 
nem hanc reiicit Labbeus tavi.Conc.coL 
i;oo. cui ^tera flne,.altera nec Cdvari, 
nec damnari polTe videtur : hinc iftam ae- 
que ac illam vcluri Gr^rio M. indi- 
gnam reprobant Blondellus, Caveus, Du- 
p:nius , aliique. Eam tamen ipfi s.Gregorio 
vindicant Bencdiitini recentiotes eius Ope- 
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LXIX 




DE ORTV ET PROGRESSV 
METROPOLEnN ECCLESIASTICARVM 

IN REGNO NEAPOLITANO ET StCVLO. 

PARS S E C y N D A, 

'IN QVA DE METROPOLITANIS ET ARCHIEPISCOPIS IN VTROQVE REGNO 
A PATRIARCHIS CPOLITANIS INSTITVTIS TVSE DISSERITVR. 


C A P V T 


De Calabriae & Siciliae epifcojiis a Romano 'mttropolita ad 
CPolitanum patriarcham abduiiU . 

H Aflenus oftenfum , epifcopos omnes Regni Neapoli- 
tani ac Siculi a primis ecclefiae temporibus ad - 
Leonem Ifaurura , non alium a Romano pontifi- 
ce metropolitannm agnoville: nunc ad fata variaf' 
que viciflitudines recenfendas , quas metropolitica Romani antiflitis 
potellas in ecclefiis utriufque Regni potentia Ifauri, aliorumque Grae- 
• eorum Auguftorum eft pafla , decedere par eft . Sub Leone Ifau- 
ro , qui ab anno Dccxvii. ad dccxli. regnavit, fc Gregorio 
III. , qui ab anno Dccxxxi. ad dccxli. pontificatum geflit , 
Calabriae & Siciliae epifeopi anno dccxxxii. a Romano me- 
tropolita fuo ad patriarcham Byzantinum tradu£li funt . Ni- 
mirum Ifaurus bellum facris imaginibus , earumque cultori- 
bus palam indixit : eoque nomine Germanum patriarcham 
CPnum fede depulit ; Romanos pontifices Gregmiuin II., e- 
iufque fucceflbrem Gregorium III. catholicae doflrinae vindi- 
ces exagitavit. Hinc faflum , ut a Graeco Imperio omnes fe- 
re Italiae fuperioris regiones defecerint . Quare Cacfar in rabiem 
a£lus ob vindicatum a Romanis praefulibus imaginum cultum , 
ac amifTam ditionem , Calabros & Siculos , quod conflantes cf- 
fent illarum cultores, novis gravibufque vefligalibus afHixic , 

ac 


i 
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ac Romanae ecdefiac patrimonia in Calabria 8c Sicilia ^li- 
ta (*) redegit* in fifcum,teite Theophane loco mox afferendo . Idem 
Imperator adverfus Romanam fedem infremens , non ecclefias 
modo Illyricianas, verum etiam Calabriae fk Siciliae ( quae 
fblae in lulia ei fuperfuerant ) a jRoniana,fcdc avulfit, & Ana- 
ftafio patriarchae CPolitano iconomacho, qui Germano fuffeflus 
eft, fubiecit. Diferte Hadrianus I. (i) teftatur, runc a Graecis 
diosceJimArchicpifcoporum^ Scepi/coporum ^ cum patrimoniis Komi- 
nae ecclefiae a Graecis avul fam fuifle , (/«/tWo /«errtr imagines depo- 
fuefunt ^ pura fub Leone Ifaiiro,qui primus facras evertit imagines: 
Dudum quippCyMy quando cos pro f aerarum imaginum ereflione ad- 
bortati fumus , fnnili modo (y de dioerefi tam Archiepifroperum^ 
quam (y ^epifeoporum faniiae catholicae & apoft oticae Romanae 
ecclefihe ^ quae' tunc cum patrimoniis ttoftrU db fi M erunt Graeci), 
quando facras imagines depofuerunt . Profe£Io- iam ante annum 
DCCLXXXVii. Calabros Siculofque pracfulcs patriarchae CPno 
paruifle , Concilium Nicaenum II. eo anno celebratlim 
vincit . In hoc Calabri Siculique antihires , Hadriani Iv e- 
piftolae fubfcribentes ( 2 ) , 1 haraftum cat^einxt/ Huur 
oecumenicum patriarcham fuum efle fatemur . Sic chiin fubftri- 
bit Iohannes Tauromenitanus : Cum velut divinus orthodexiae 
terminus Jint iitta-ae , quae ah Hadriano Papa fenioris Rctrae 
ad pios Imperatores^ nec non ad THARASIVM VNIVERSALEM • 
PATRIARCHAM NOSTRVM mijfae funt ^ ita profitear fufeipiens 
facras iconas . Tum eodem prorfus modo fubfcribunt Caudiofus 
epifeopus Mcffanae ^Tbecdorus Panormi ^ Stepbanus Bitenenfis ^Cen- 
fiantinus Leontinae,, 'Theodorus Taurianae yChriflophorus s.Cyria- 
cae ,, Thectimus Crotcnenfium ,, Theodorus Tropaeorum ,,Sergius Nico- 
terenfium ,, (y Calato cx perfona Stephani Syracufani . Ergo & hi 
Siculi Calabrique praefules Tharaiium & univerfalem patriarcham^ 

'r m Sc 

(*) De patrimaniis Romanae eccleiiae, tom. iii. Ioh. de Iohan. Ccdic. diplnm. 
praefertim Calabritano, Siculo, &Cam- Sicil. difT. v. & Benedidinos nou in epiilo- 
pano, quae per fuKHiaconos R oir.anos admi- las s. G regerii M. 
nirtrabannir, 'confer Siponiutn de Regno (i) Ep. ad Carol. M. apud Harduin'. 
Ital. lib. t.Beiter. chorograph. Ital. ir.ed. Cone. tom. 1v.coi.819. 
aevi Murator, diff. Lxxix- . AITeman. de . (a; Aft. II. i 

Reb. Neap. &, Sicul. cap. v. p. 298. feqq. 
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& /uum efle confitentur. Quis liacc ab epllcopis Romano pon- 
tifici fuffraganeis difla credet ? Hinc etiam co^igitur , iam 
ante eum annuin dcclxxxvii. , quo Concilium Nicaenum II. 
celebratum ell , non tunc primum, epilcopos Siciliae 8c Cala- 
briae. a Romana ad Byzantinam fedem tradu£los fuiffe . Adfccn- 
d^re autem ad tempora Ifauri, cuius tyrannide avulli fuerunt , ni- 
hil vetat ; quin omnia fuadent. 

Hanc vero Calabriae ac Siciliae epilepporum. a Romana 
ad CPnam fedem abdufiionem anno DCCxxxii. contigifie , 
perbelle adliruitur tefiimonio Theophanis , qui memorata Ifau- 
ri fiicinora reiert ad annum Incarnationis fecundum Alexan- 
drinos Dccxxiv. Imperii Leonis XVI. ( qui eft annus 
Chrifti DCCxxxn. ac pontificatus Gregorii III. (*) fecundus).- 
Imperator autem ^ inquit , contra Pa^m ( Gregorium III. ), 
Romaeque Italiae defertores mftviiens , »««•« tu »«*■«, *«i 
*. P^»», «« iTrtiit» , liy plane furiis irreeUus ^ clajfem ingentem 
adverfus eos mifit^ XD’ Manem Cibyrrbaeotarum Ducem ei praefe- 
cit . Summum tamen dedecus vanus ille Pri/fceps retulit ; clajfe, 
in mare Adriatico naufragium paffa . E» quo in furornn alius 
Dei ille bofiis , Arabico fe{ifu imbutus , auHiora Siculis & Ca- 
labris populis parte tertia tributa in ftngula hominum capita impo- 
fuit . Patrimonia vero y quae dicuntur fanHorum (!T coryphaeorum Apo- 
Jlolorum yqui in veteri Roma colunt ur^ t« t* warpifurm <rur iytur 

xM tupupuiur AVotoa»» Tw i» fu rpufiurtfci P*^* Tiniiitfurjtrta mnurum cum 
medio auri talenta , eorum eceleftis ab antiquo ajftgnata & pen- 
fa , in publicum aerarium conferri iujftt . Infpici infuper atque 
deferibi mafculos infantes , qui nafcerentur , quemadmodum olim 
Pharao Hebraeorum pueros mandavit: quod tamen neque ipfi eius . 
dobiores Arabes in chriflianos Orientales admif erunt . Nullam 
quidem Theophanes , aliique Graeci avulfionis diocefei>n mentio- 

ilem 


( * ) Pagius Critic. Baron. ad A. C. 
Dccrxx. n. 1 1. loh. dc Iohanne Cod.di- 
plom. Siciliae di(T. i. n. 1 8. aliique putant, 
.Caiabroi Sicutofque epifeopos fub Leone 
Ifauro Imp.&.Gre^no II. pontifice an- 
no Dccxxx. ad Cl*olitanuni AntiiUtem 


traduflos . At Theophanes Ifauri deli- 
rameoca refert .id annum Leonis XVI. 
qui erat Chridi dccxxx ii. , quo anno 
Gregorius III. pontificatum gerebat , 
mortuo Cregorio. II. an. Dccxxa. 


<k 
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nem iniiciunt , Gneca profefto fide ; ut fcilicet patriarchtn» 
fui CPoIitani »phyla£leria dilatarent , perinde ac fi ecclefiae Illy- 
rici, Calabrhie i & Siciliae a prifeis temporibu-; ad Byzantinam 
fedem pertinuilfent , non fub Ifauro primum ufurpatac fuiflent . 
Verum quod Graeci iiluerunt, id exprelTit Hadrianus I. ( 3 ) , 
dum dioccefim cum patrimoniis Romanae Sedi ablatam expo- 
ftulat , quando facras imagines depofuerunt Graeci , hoc eft I- 
fauro imperante . Ecquis autem concoquat , Ifaurum in Ro- 
manum pontificem adeo furentem, patrimonia Calabritana & Si- 
cula' prolcripfiffc , eius vero (aerae in Illyricum, Calabriam, & 
Siciliam iurifdiflioni parfifle; praelertim cum oblatis honorum 
illipiis Neapolitanum aliofque epifeopns in ipfa Campania Ro- 
mae proxima, a Romana fede avertere molitus fit? 

Quae^^cum ita fint, haud iis fubfcribendum , qui defefliotlem 
hanc Calabrorum 8c Siculorum antiftitum five ante Ifaurum {*% 
five ferius evenifle putant . Antoninus Amicus (4; non fine ra- 
tione coniecit , Siculos epifeopos non multo ante Concilium 
CPnum II. anno dcclxxxvii. coaflum ad Patriarcham 
CPnum defecilTe . Rem acu tetigiflet , fi ad Ifauri tempora 
adfcendilfet . Baronius ( 5 ) anno DCCCLiv. Siciliae epifeo- 
pos ad CPolitanum patriarcham abduftos travlit , quo s. I- 
gnatlus patriarcha CPolitanus Gregorium Syracufanum epifeo- 
pum depofuit ; quod iurifdi^lionem Byzantini patriarchae in 
Siculos praefules arguit. Ei fuflragatur Nicolaus I.(< 5 ), dum Gre- 
goril crimen arguit, qui Ignatium y SVVM videlicet PATRIAR- 
CHAM, rediviva impietatis iacula irreverenter exacuit eie£lo 

Ignatio, Photium ordinavit . Verum iam ante id tempus Siculos 
& Calabros epifeopos iuris Graecorum fuiffe, ex Concilio Ni- 

cae- 


(3) Cir. ep. adCaroI.M. 

(*) Immeriro Siciliam • Romana eccle- 
fu didraflam , St CPno patriarchae con- 
tributam lulliniani aevo , feribunt Tb. 
Balfamon in can. II. Concilii CPni , & 
Claud. Salmal. in Apparar. de primat. Pa- 
pae j dm enim poli luilinianum Siciliae 
epilcopos Romano metropolitae'7>aruill^ 


evincunt in primis Gregorii M. epidolae, 
qui anno ociv. deceflit . Vide fupra 
part. 1 1. cap- 1 v.& vr. 

(4) Di(L de antiquo utb. Syracuf. Ar- 
diiep. 

(s) In Annalibk ad an. dcccliv. n.8. 

(6) Ep. ix.ad Michael. Imp.,apud Har- 
duiiu Cnac.com.v.cdLiiiq. 
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BK ORTV ET EROORES. METROP. P.ri. CAP.r. LXXIIf. 
caeno II. anno dcclxxxvii. habito plane conficitur , in quo 
^ifcopi Siciliae & Calabriae fe Tharafio CPno patriarchae fub- 
ditos produnt, uti fupra oftenfum . 

lam vero Piccolus (7), & Pirrus (8) an.DcccLxx., poft Nicolaum I. 
qui an.DcccLXVil. deceflit, Siciliam ad Graecum patriarcham defe- 
ciflb, putant . Zavarronus etiam (p) Calabriae ac Siciliae avulfionem 
ad tempora Photii patriarchae refert . His praecipue momentis 
ducuntur . (J) Hadrianus I.anno dcclxxxv. a Conftantino & I- 
rene petiit (10) , ut pnnmonia B.Petri , 6* confccrationes Ar^ 
cbiepijcoporum ^ epifcoporum ^ /icuf olitana conflat traditio^ »0- 
flrae dioecefis .exiflentes penieUs canonice s. Romanae reflhuantur ec- 
clefiae . Rurfus anno dcclxxxvii. apudCarolum M. queritur" 
(ii),fe poffulafle reftitutionem dioecefis tam Arcbiepifcoporum , 
Cfuam ^ epifcoporum Romanae eccleftae , quae tum cum patrimo- 
niis noflris abflulerunt ( Graeci ), quando f aeras imagines depofue- 
rant\ nullamque poftulationis fuae rationem in Septima Synodo 
a Graecis habitam , nec ullum a Conftantino ac Irene refpon- 
fum de ea re accepifle. Nec Siciliae, neque Calabriae meminit 
Hadrianus , quod tunc abftraflae non fuilTent;ceteroqui nihil erat 
cur omitterentur: quin eo i uftior conquerendi cauffa exurgebat, quod 
eae Romae multo propiores elTent , quam ceterae . (II) 'Nico- 
laus I. (12) anno DcccLX. dum avulfarum fedium reftitutlonem 
expofeit, lingulas enumerat provincias, utramque Epirum^ Illy. 
ricum ^ Macedoniam^ Thejfialiam ^ Acbaiam^ utramque Daciam 
Myjiam , Dardaniam^ Praevalim ] addit etiam Calabrhamtm pa^ 
trimonium & Siculum', tandemque petit, ut confecratio Syracu- 
fano Arcbiepifeopo a Romana Sede impendatur . Cur Calabriae re- 
llitutlonem non ui«et, maxime quod Calabritanum poffulat pa- 
trimoqium , a Graecis per fummam iniuriam Romanae Sedi 
Tom.Vl. k ab- 

refertur Aft. II. Septimae Sjrnodi apud 
Harduin. Cone, tom.tv. coi. 94. 

(11) Ep. ad Carol. M. apud Harduin. 
ibid. coi. 8 19. 

(12) F.p. ad Michacl. Imp. apud Har- 
duin. Conc.cit. tom.v. p.zz5.&.i^. 


(7) DilL de antiq. iure ecclef. Sicul, 
pjrt.i. cap.xxiv. 

(i*) Diir. de antiq. urbis Syracufar. 
atchtepircop. 

(9) Kot. ad Bullam Godani Arthie- 
pifeopi Acheruntin. p.Kc. feqq. 

(ic) £p. ad Coonantin. & Iren. quae 
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LXXIV. FIMIAKI DIATRIBA I. 
ablatum ? Cur e Sicilia non nili Archiepifcopi Syracuram con> 
fecrationem, 8 c Siculum patrimonium fibi reddi petit ?Numnam 
prudentis pontificis fuit de folis praediis, unaque fede litem Graecis 
movere; de Sicilia vero univerfa , quae multo potior erat, deque 
Calabria nihil conqueri ? Profcflo petit pontifex patrimonia Calabra 
& Sicula, quod haec tantum fuerant ablata: non petit Calabriam, 
& Siciliam univerfam fibi reddi, quod illae fibi fubcflent.(III) 
Avulfionis Siciliae 8 c Calabriae vefiigia antiquiora non occurrunt, 
quam. in diatypofi Leonis Sapientis circa an. dccclxxxvi i. edita. 

Haec fpeciofiora funt,quam ut negotium cuique creare pofiint. 
(I) Nihil obturbat, ab Hadriano Calabriam Sc Siciliam expref- 
fe non memorari ; nam is nec lllyricianas commemorat eccle- 
fias , quas tamen a Romana ad CPnam dioecefim transfugilTe, £c 
ab Hadriano fruftra ad Romanam ecclefiam revocatas, inter omnes 
convenit, ac ne ipfe quidem dubitat Pirrus. Sed Hadrianus haud 
obfcure epifcopos Calabriae & Siciliae fignificat, dum fibi reflitui 
pofiulat pntrimonij B. Petri Apoflolorum principis^ (y confecratio- 
rtes Are hiepif caporum (y epifeoporum^fteut olitana confiat traditio , five 
dioecefim tam Archiepifeoporum ^quam(y epifeoporum^ tunc cum patri- 
moniis abftra£lam a Graecis, facras imagines depo/uerunt. Qui- 

nam, obfecro, hi archiepifcopi epifcopi^<\\xos ex olitana traditioite 
Romanus pontifex confecrare folebat,nifi Illyriciani ,.qui Apofio- 
licae fedis moderamine antiquitus praecipuo regebantur , ut Anallafii 
(13) verbis utar ;itemque Calabri Siculique,qui inde ufque a primis 
feculis a Romano metro^lita confecrabantur, eique ar£lius ad- 
haerebant? Quaenam dioecefis Archiepifeoporum O* epifeoporum^ 
eum patrimoniis a Romana fede abftrafta tempore, indifii per 
Ifaurum facris imaginibus belli, nifi Illyriciana , Calabriae & 
Siciliae ? In Illyrico enim ante avulfionem extabant Archiepifcopi^ 
ut Theflalonicenfis,Cretenfis, aliique, quorum patriarcha erat Ro- 
manus pontifex ;in Calabria vero & Sicilia eptfeopi tantum, qui- 
bus Romanus praefui tamquam metropolita praeerat. (II; Nicolaus 
I. iis verbis , quibus queritur , occupata ab Orientalibus Ro- 
manae eccleftae iura , 6* provinciis iis fpoliatam , quas velu- 

^ • ti 

(13) Praef. «d viii. Synodum f ' • 
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ti peculiares Romanus ponttfen resere confuevijfet , non folas 
Illyricianas , fed & Calabras Siculafque eccleiias haud obfcure 
defignat . Conlht enim tn iura Romatiae fedis impetum fe- 
cilVe Graecos fub Leone. I Tauro ; provincias vero illas , quas 
ab aotiquilTimis temporibus Romanas pontifex tamquam peculia- 
res adminiftrabat, fuifle Illyricianas, ac urbicarias, inter quas 
Calabria & Sicilia recenfcbantur . Praeterea nihil clarius de 
Sicilia a Romana Tede avulfa dicere potuit , quam cum confe- 
crationem Syraculani Archiepifcopi fibi reftitui poftulavit . Ia 
SyracuTano enim Archleplkopo , ad obedientiam Romanae iedis 
rcdeunte, ceteri Siciliae epifcopi comprehenduntur. Cur vero 
de Calabriae ecclefiis tacuerit, incertum eft. Forte id fa£lum, 
quod anno dccclx. quo epHIolam illam Nicolaus fcripllt, A- 
pulia & Calabria a Saracenis miferandum in modum infeltiretur; 
quibus cohibendis cum Graeci impares eflent, BaGlius Imp. an- 
no Dcccxxx. TubTidiarias copias a Ludovico II. obtinuit , qui- 
bus Saraceni profligati funt. Fruftra itaque pontifex reftitutio- 
nem pollulaiTet illarum ecclefiarum , quas Invaferunt Saraceni , 
.a Graeco Imperatore ,.qui, ut ipfe urbes Calabriae retineret, 
aut amiflas recuperaret, praefidium ab Occidentis Imperatore pe- 
tere coadus fuit. Porro fatagebat pontifex v ad ofiicium revoca- 
re Syracufanum Archiepifcopum , qui caput adverfus Romanam 
fedem extulerat, Photii partibus ftudens,ut & Byzantini patriar- 
chae audacia reprimeretur, & ceteri Siciliae praefules , revocato 
SyracuTano, ad obedientiam Romanae Sedis redirent: cum con- 
tra Calabri epifcopi formidine , aut honorum illecebris capti, 
CPno Throno fubeflent, quin aliquid io Romanam Tedcm mo- 
li r(t*nur . Quidquid de hac re fit , plura Sc gravia momenta 
evincunt , Calabriam Sc Siciliam ad patriarcham CPnum Tub 
iTauro abdudam; ut negativum argumentum, ab Hadriani & Ni- 
colai filentio petitum , nullius ponderis habendum eflet. (III) 
FalTum eft , vetuftiora avuHionis- Siciliae & Calabriae vcftigia 
non haberi , nifi in Difpofitione Leonis Sapientis circa an. 
DCCCLxxxvii. edita; nam potillimum ex Conciliis CPno II. 
an. DCCLxxxvii. & CPno IV. anno dccclxx. celebratis con- 
ftat, Calabros SiculoTque epifcopos iamdiu a Romano ad CPnum 

■ k 2 thro- 
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thronum abduftos fuifle : ex Theophane autem , & apertiflimo 
Hadriani I. tefiimonio docemur, avulConem Ivanc opera Lepnk 
Ifauri fa£lam . Nec porro Leo Sapiens diaty{S>fc»s fedium CPoli- 
tano throno iubie£larum , fed Leo Ilaqrus primus extitit auflor, 
quamvis ab Imperatoribus palTim au£Ia , atque immutata fue*. 
xit (14). 


C A P. II. 

De iurifJidione patriarchae CPl itant in epi/copos Calabriae 
. • M Siciliae , 

P AtrIarcha Byzantinas, Graecorum Caefarum gratia fretus , 1* 
epifeopos Calabriae ac Siciliae , fedi fuae iam deputatos , 
primum metropoli ticam , tum, illorum nonnullis ad metrc^oliti- 
cam dignitatem eve£lis , patriarchicam exercuit potedatem . By- 
aantino fe throno fubditos manifede produnt Calabri Siculique epU 
fcopi,qui Concilio Nicaeno ir. an.DCCLxxxvil. interfuerunt, dunt 
Tharafium CP. & univerfalem patriarcham , & fuum adpellant, 
uti fupra demonftravimus . Profeflo patriarcha CPnus epifeopos Ca- 
labriae & Siciliae ordinabat , ad concilium convocant, eofque, 
fi quid gravius peccaiTent , deponebat , aliaque metropolitani , aut 
patriarchae in ipfos munera exercebat*. 

Confecratos Calabriae & Siciliae epifeopos a Graeco patriar- 
cha fuiffe , A£la Concilii CPni IV. dubitare non patiuntur . 
Huic enim concilio , quamvis occumenico , exceptis Romanae 
ccclefiae legatis, ac fedium Orientalium Vicariis , non alii inter- 
fuerunt epifeopi , quam quiCPolitano throno fubic£li,a veri» an- 
te Photium patriarcliis , hoc eft Methodio, aot lunatio, vel cer- 
te metropolitanis ab ipGs confecratis, fuerant ordinati . Tcflatur 
id Anaftafius Biblioihecarius , qui eidem cftavae Synodo adfuit 
(i): Hon te fcandalixet ^ inquit ^ fuhfcrihenuum paucitas , quia 
dum Pbotius diu ( hoc eft , annis undecim ) tj/rannidem exercuif- 



<14) Vide infra cap.iii. "* Synoffi a fe vsrfac,apud Harduln-Conc* 

, (0 Not. ad iubTcriptianei OStavtt ^ tom.V. Act.X. 
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fet^& paene omne% a piis decejforibus fuis f aeratos depofuiJJ^et ^ 
& i» loca eorum fautores fuos tantummodo provexijfet , Quorum 
nullus in hac Synodo ejl receptus^ ifli folt ex priorum patriarcha^ 
rum con/ecratione fuper/fites ( /ufceptibilel habent alii codices ) 
funt snventt . Et Nicetas ( 2 ) de oaava Synodo ' oecumenica 
loquens : Pofero die ( Aft. II. ) facerdotes & antiftites omnes ^ 

• qui a Methodio Jgnatio fanSliJJimis patriarchis confecrati erant ^ 
/trtibufquc & inftdiis ad Photii communionem abrepti erant ^libellis 
poenitentiae porrebtis cum laoymis fupplices ad s. Synodi pedes pro- 
cubuerunt . Hinc habes , folos ■ epilcopos CPohtano piatriarchatui 
obnoxios, a Methodio aut Ignatio confecratos , qui aut a partibus 
Ignatii conflantes ftet erant , aut Pliotium deferentes praeferiptum 
fibi epitimium feu /«/re/><rr»»r, ad Synodum admiflbs f^ifle; 

exclufos autem, qui Photio adhaeferant , nec divelli ab eo patie- 
bantur . Interfuerunt autem e Sicilia Nicetas Cepbaludii^An^ 
tonius Alefti , Gregarius Meftnae, Euthymius Catanae^ qui 
metropolitanus paffira in Aftis dicitur. Ex Calabria vero Ni- 
cepborus Crotonis , Georgius s, Cyriacae , Demetrius Scyllacii , 
Leontius Regii ^ Paullus Taurianae . Ergo In Siculi 'Calabri- 
que praefules a Methodio aut Ignatio confecrationem acceperant. 
Diferte in A£Iis Synodi ( 3 ) Euthymius epftcopCks-^Catanae, Za- 
charias Tauromenitanus, 8 c Gregorius Syracufanus (poftremi M 
duo a Synodo exclufi, quod a Photio avelli noluerint (*)) a fatP 
fliffimis Methodio & Ignatio patriarchis confecrationem accepif- 
fe dicuntur . Nicolaus I. (4) an.DCCCLx. a Michaele Aug.petiit , ut 
eonfecratio Syracufano Archiepifeopo a /ede Apoflolica impendatur: 
quod haud exegiffet , fi is poft Ifauri tempora oidinari a pa- 
triarcha CPolItano non confuevifTet . Marcianus II. Theodofii 
III. in fede Syracufana fucceffor; non Romae confecratus^ fed a 
tribus epifeopns Syracufis, dicitur in veteri catalogo MS. ecclefiae 
Syracufanae ( 5 ) • autem Marcianus epifeopatum iniit 


(2) In vita Ignatii apud Harduin.Conc. 
tom.V. C0I.987. 
f;) Aa. III. & tv. 

(*) Vid. Anaftaf. no«. ad viri, Synod. 
.ipud Harduin.Conc.tom.V.p.225.& t jd. 


pofl 

(4) Ep. ad Michafl. Imp, apud Har- 
duin. Cone, tom.v.p.iiy. & feq. 

(5) , Conf. Chrilloph. Schobar in Ca- 
talog. Epifeopor. Syraculan. & Pirrum 
Notit. Syracuf. in Mardan. 11. p.dop. 



LXXVIir. FIMIANI DIATRIBA I. 
po(l annum Dccxxxii. quo Ifaums Siciliae ecclefias a Romana 
avulfit . Nihil tam fingulare in hoc epifcopo catalogi illius 
Au£lor notare poterat, quam vetufti moris immutationem. Graeci 
enim Siculos epifeopos a Romana fede avertere fategerunt vel 
eo illicio , ut non CPolim confecrationem accepturi proficifei 
cogerentur, fed in eadem urbe acciperent. 

Ab eodem CPolitano patriarcha Calabri & Siculi antilH- 
tes ad fynodum convocabantur . Sane , ut ii conventibus Ro- 
manis ad Synodum ufque fub Agathone P. an. dclxxix. cele- 
bratam , frequentes interfuerunt , quippe Romano metropolitae 
fulfraganci ; ita in fynodis exinde Romae habitis numquam com- 
parent ; contra in conciliis CPolitanis poft Leonem Ifaurum coa- 
ftis,utpotc Graeco patriarchae iam obnoxii, utramque faciunt pa- 
ginam. Ita feptimae Synodo oecumenicae , five Nicaenae If. 
CPoli anno dcclxxxvii. habitae, oftodecim Calabriae ac Sici- 
liae praefulcs Graece fubfcribunt : Conflantimt epi/copus Repu . 
Theodorus C.stnnae . lolnmnes Tauromenii . Galaro presbyter & 
vicarius Stephani epifeopi Syracufani . G audio fus Mejfanae . Theo- 
dorus Panormi . Stephanus Bibonis., Conflans. Leontinae . T heodorus 
Taurianae . Chriflophorus Adriaees^ ftve j. Cyriacac , Bafslius Li- 
parenftum , Tbeotimus Crotonis. Ba filius Nejfiorum ftve Infulae. 
Conflans Carinae. Theophanes Lilybaei . Iohannes Trocaleos .Theo- 
dorus Tropaeorum, Sergius Niroterenftum , Synodo oecumenicae o- 
£lavae,feu CPolitanae IV.anno dccclxix.Sc DCCCLXX.celebratae, 
Graece fubfcribunt e Calabria epifeopi quinque : Nlcephorus Cro- 
tonis . Georgius s. Cyriacae , Demetrius Scyllacii . Leontius Regii. 
Paullus Taurianae. Ex Sicilia vero quatuor : Nicetas Cephalu- 
dii . Antonius Alefii . Gregarius Mefinae , Euthymius Catanae. ^ 
Tandem Photianae Pfeudo-Synodo anno dccclxxix. habitae ad 
Photium . poft obitum Ignatii fedi CPnae reftituendum fd), e 
nova veterique Calabria fubfcribunt Leo Regii Marcus Hydrun- 
tis., Demetrius Scyllacii . Ex Sicilia vero unus Samuel Li- 
pararum ( * ) ; nam Photii fautores Gregorius Syracufanus iam 
-- ■ Ni- 

(6) Apud Harduin. Cone, toiil. VI. Tubfcrlbunt Philippus Mefenae , & Ste- 
P-2I?. pha> 2 us Bareos. At Philippus non Mel- 

(*) Eidem Plcudo-Synodo Photianae Coae in Sicilia , fci in provincia Europae, 

quae 

/ 
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DE ORTV ET PROGRES.METROP. P.II. CAP.II. LXXIX/ 
Nicaenus , & Zacharias Tauromenitanus iam Chalccdonenils epi- 
fcopi , inter Bithyniae metropoli tanos confederunt , 

Cauflae quoque Calabrorum Siculorumque praefulum a CPo- 
litano patriarcha cognofcebantur , ab eoque illi criminis rei 
coercebantur . Ignarius patriarcha Gregorium Syraculanum cogno- 
mento A^beflnm depofuit , quad homo flagitiofus videretur , ut 
inquit Metrophanes Smymenfis ( 7 ) . Rem fic enarrat Nicc- 
tas ( 8 ) : Cum ejfet patriarcha ( Ignatius ) confecrandus ^Grego- 
riurn ( Syracufanum epifcopum ) ne initiationi fune intere^et^ ad- 
monuit , donec per otium caujfa ipftus diligenter cognofceretur . 
Sane iudicium de Gregorio inftituere non potuiffet CPolitanus 
'patriarcha, ft ad fe Sicilia haud pertineret. Ipfe Nicolaus 1 . ( p ) 
Ignatii in Syracufano epifcopo exau£iorando potellatem agnofclt, 
fupremumque dumtaxat iudicium Romanae fedi refervatum , 0- 
ftendit .• ^ui olim ( Gregorius ) a fratre , ^ comminijlro nojlro 
Ignatio ^ (3" a S^nodo^ quae fuh ipfo erat^ depofirus efl & ut A- 
poflolica [edes iif eius damnatione confentiret , ab ipfo confaccrdo- 
te noftro populata efl Sed benignitate Dei , (3" patien- 

tia fedis Apofolicae in fuperbiam abutcns , in ipfum videlicet 
IGMATIVM PATRIARCHAM SVVM rediviva iacula impietatis ir- 
reverenter exacuit^ (3“ eo fuperflite 'Neophytum ( Photium ) in 
CPolitanam erclefiam confecravit : quibus verbis agnofeere videtur 
CPni patriarchae in Siculos antiftites poteftaicm. 

GAP. III. 

De metropolis anis & archiepifeopis in Calabria & Sicilia a 
patriarchis CPolitanis inflitutis . 

P .\triarcha CPnus , ut Calabriae ac Siciliae epifeopos a Ro- 
mana fede avulfos fibi magis devinciret , epifeopos quofdam 

* illu- 

epifeopu? fuit. Vids infra cap.ir'!.& iv. 

(7) lnAftis\'ItI. SynoJi occumenic. 

(8) In vita Ipnit. apud Hatduin.Coii- 
cil. tom.V. C0I.962. Latina. 

(9) Ep. IX. ad Mich.acL Imp. apud 
Harduin- cit. loc. coi. 1 84. 


quae in Gtaecorum Notitiis inter fedes 
autocephalas refertur, epifeopus fuit; nam 
ipter metropolitas collocatur , uti reffe 
vidit Piccolus de antiq. iur. ecclcf. SicuL 
part. t. cap. xxv. Stephanus autem non 
Bareos in Apulia , l'ed in HcllcTponto 
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L^XX. FIMIANI diatriba" I.' 

illuftrium in illis civitatum metropolitanos ^ aut arch]ep]fcopoi (*), 
conflituit, ut co velCiti nexu quodam & ipfi arflius obftringc- 
rentur, & eorum opera ceteri quoque antiftites in obedientiae 
CPnae fedis continerentur . In nova quidem Calabria a Grae- 
co gpntificc omnium primus mctropolitica dignitate exornatus cft 
Reginus epifeopus ; deinde antiflcs San£lae Severinae : in veteri 
autem Calabria Hydruntinus praefui primum arcbiepifeopus ^ tan- 
demque metropolita renuntiatus eft. In Sicilia porro primus Sy- 
racufanus antiftes metropoliticam dignitatem eil naftus ; mox 
Catanenfis anbieptfcopus evafit . De his omnibus fmgulatim di- 
fpiciendum eft . 

In 


(*) ApuJ pofleriores Graecos mttropo- 
litaius, & archiepS/copM invicem diilin- 
gucliantur. Metropolitanus enim diceba- 
tur, qui fuftraganeis praeerat epifeopis; 
arJ)iepi/(r>pus vvro, qui nullos fub fe ha- 
beret epilcoptrs , fed honoratior inter ce- 
teros pradulcs erat i fic appellatus, non 
fjuod epl/coporum pnneeps ^ ordinator 
/it, fal tamjuam principium epifeoporum, 
mK\' «K afxa •riTKrruf , Uti Balfamon 
inquit loco mox laudando. Ita mttropo- 
litani nomen dignitatis ac poteftatis ; ^r- 
rhirpifropi folius dignitatis fuit. Praeclare 
incomparabilis Ma/ochius diUhiftoric. de 
cathedr.ecclef.Neap.part.i t.cap. t t.p.i 14. 
Simplex ( )„ Archiepifeopa- 

tu;„ honor erat apiul Graeco! inter metro- 
politas & t^ifeopos intericSlus . Itajue me- 
ri huinfmcdt Archiepifeopi cedebant honore 
metropoHiis , epifeopis ceteris praecedebant. 
Confirmat haec Balfamon m Meditatis 
apud Lcunclav. lib.vu. lur. Gracco-Ro- 
man. p.45t: Quippe, inquit , a /antiis 
Patribus 'fl famitum , ut eae dioecefes , 
qme mtdtas habent urbes fub epifeoporum 
giibernario-te ronjiitutas, a metropolitanis 
edmhvjlre>::ur, ar*;» u»Tpoxof,tTeer 
yxaixi, quos etiam ipfi canones TfiuTst,, 
primos,, appellant . Quae veto fub fe ticn 
liabcct urbes aliquas, epifeoporum regimi- 
ni ft bditai Arthiepifeopos „ habeant 
pontifices i ut inferiores hae quideni fim 


metropolibus , at epifeopetibus /uberiores • 
Hinc in Graecorum diatypofiSus aliae 
funt foTfWiXiir , metropoles ’, 3 ,hi 
oxoxai , archiepifeopams .\' er\xm ipfi recen- 
tiores Graeci mettopolitani &tarchiepifcopi 
nomine promifeue utuntur, ad fignificando» 
antirtites epifeopis carentes , honore tamen 
fupra ceteros provinciae epifeopos pollen- 
tes.Nilus Doxopatrius ferihit, Antiochenam 
fedem aevo fuo habere fub fe metropo- 
les tredecim , ixf ju»TpoToX«t at uipor 
fixtr/m-, tum recenfitis metropolibus , 
(juae fub fe habdit epifeopatus, fubdit, 
• fe xa/ ^vT/MSrjXnr «*»i » AVvop^H* , 
lun uf litjTat iTioxotrst , he- 

bet praeterea &" alias metropoles, quae 
fub fe nullos habent epifeopos . laein 
Nilus in Notitia patriarchitus Hierofoly- 
mitani metropolitanos cpiicopis carentes 
vocat ixioxnx! iursxtpttxt • epifeopos 
fui turis , hoc cft, metropolitanis non 
fubdnos , qui «yroxffaVJi dextestusuovn 
appellantur in Notit,ia CPni patriarcha* 
tus apud Carolum a s. Paullo p.9. Hinc 
habes, iuniores Graecos nunc metropolim, 
nunc archiepifeopatum adpellalTe fedem, 
quae alias cpifcopales fub fe halrent: nunc 
archiepifeopatum «Vx«; , aut cum adiun- 
ftn aiiKcephalitm archiepifeopattm dixiile 
fedem archiepifcopali honore ornatam, 
led fine fubie^lis epifeopis. 


Digitized by Googie 



. DE ORTV ET PROGaES.METROP.P.ir. C-VP.III. LXXxi 
In nova itaque Calabria Reginus epifcopus metropoliticam acife- 
quutus eft dignitatem . Sed a quo patriarcha, & quo primum tempore 
in tanta monumentorum inopia & caligine certo haud definietur’ 
A vero propius abeft, Anallafium patriarcham, ipfo furente Leo- 
ne Ifauro, hoc Regino praefuli decus contuiafe . In Concilio 
Nicaeno II. an. dcclxxxvii. coaao ( i ) Conftantinus Re-dnus 
epifcopus confedit inter Manuelem Hadrianopolis Thraciae ° qui 
tnctropolha , & Nicetam Gotthiac , qui arcbtcplfcopus erat ’ fub- 
fcripfit autem inter metropolitas Smyrnae , & Patrarum , ’ qua- 
rum epifcopus , non lecus ac Reginus , metropolita creatus fuit 
poftquam a Romana dioecefi fuerat avulfus : unde coniicere li! 
cet, epifcqpum Reginum tunc raetropolitanum fuifle‘.In Pfeudo- 
Syncxlo etiam Photiana an. dccclxxix. congregata inter me- 
tropolitanos confedit Leo Regii ( 2 ). In diatypofi Leoni Sapien- 
ti vulgo tributa , fed quae Leoni Ilauro potius adiudicanda 
eft (*) , illud occurrit jf/n <Ti «' Kwarrmitmi inrn P^/uaitn fiaixtntu rvw 
Tom.VI. .1 ’ , 


(0 Af>. I. 

(2) AfK I. fub init. 

(*) Duae Proliant Notitiae redtum 
CPno throno fubieflarum ; altera Leo- 
nis, altera Andronici. Prior infcribitur: 
H’ jriyoti/M X;crT«rtra»«if irccfa Tv B«in\iwr 
AtitTei TB acfti TaJiUK si Ofto- 

rw Tuf EVxMfji»? Twr Crt/Kiinirntt <rtt 
ir<tTr«PX* , Difpofuio 

fatu per Imp. Lunem Sapientem , quem 
ordinem habeant Th-mi erdcfiarum pa- 
triarehae CPno fubieciarum . Ea primum 
prodiit in Io. Leuoclavii lufe Craeco- 
Rom. lib.II.p. 89. deinde ex MS. Va- 
ticano fed minus integra Graece & La- 
t.ne edita eft a Carolo a S. Paullo Ap- 
pendic. ad Gcograph. ccclef. p. 38. tum 
caftigatior ex alio Codice MS. a lac. 
Coaro ad calcem Codini de oftic. & of- 
iicialib. CP. p. 329. & ex MS. Bodlcia- 
110 integrior a ^veregio nor. ad canon. 
1 'rullan. XXXVI. tom. II. Synodic. M. p. 
135. feqq., tandemque ex MStis Vatica- 
nis ab A demano de Reh. Neap. & Si- 
cul. cap. IX. p. 482. tom. III. Quifnam 
Jiuius iMTwttaeuf aufior extiterit , incer- 


tum eft .Confeflam fub Leone Arme- 
no cire. an. Dcccxmt., Allatius de con- 
fert utriufq. ecclet lib. 1. cap. xxiv. • 
fub Leone autem Sapiente & Photio 
pamarcha circ.an.Dcccixxxvit. faflam. 
tradunt Gretferus ad Codin. p. 1 1 3. Mi- 
raeus notit. orb. chrift. hb. i. cap. x. 
Leunclavius, ac reliqui prope omncs 
Verum primus eiufmodi difpofitionis au- 
dtor fuit Leo Ilaurus, & Analfa/ius pa- 
triarcha , quam fequentes Imperatores 
aut patriarchae, vel librarii aut ICti 
nonnullis mutatis, additis, vcl detraifis! 
palTim interpolarunt . Et fane diatypofts 
Leoniana a Goaro & Alfemano ed.ta 
Cmplidoreft, nec tot metropoliiis d. 
Arehiepifcopis fcatet, propiufque ad ec- 
cleliafticam Graecorum pollticni oiftavi 
faeculi accedit . In ea adnotaniur haec; 

a dioecefi Romana , nuncque tlro- 
lu CPno fiibieiii metropol-tani , tS»* 
fubfum eis epifcopi , hi fune. /. r/rfc- 
l^'>>cenfis. II. Syratufarum. ///. Coriuihi, 

. yi. ylthnan^m. 
Ul. Patrarum . ... Ab Orieuteli 
pariter dioecefi feiunEius eji metron-d ta 

Seleu- 
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LXXXII. FIMIAMI DIATRIBA I. 

t> lirs gor K»fr«i‘TirKTaX.«4if nnr (irriKiTcu , oi Jt' ttarai iV/?x3Tm. 

«■9 ©IffffaJkOriX»!. jS . oSv/WWOTf 7. 9 Ks/XfS». f'.or« l’»yJK. i. 9 N<X9T0\f4K. r'.9 A Sfr*!!’ 

n»TP4r». Sunt autem avulft 4 Romana dioeccft , ;?j/wr wro throno CPno 
/ubieiif nietropolitanijCy qui fubfunt eii epifcopiJ.TbeJfalonicenfts.II^ 

S>. 


Seleiicae , Ifauriaty ipfcjue cum fubJe- 
ihs fibi vijsintl quatuot epi/copis ffb 
CPao a^h . lain Leo Ifauni; a Ro- 
mana ad CPnam fcdem ecclefias Illyri- 
danas^ Calabrag, & Sicula; traduxit. Et 
ergo potius, auam Leoni Armeno , aut 
Sapienti adiudicanda eli diatypods , in 
qtta poli cnurrrcratos metropolitas & 
■•rchiepifcopos CPno throno fubieftos , 
etiam avulft a Romana fedc, & CPnae 
fuppofiti rccenfentur . Idem Ifauru; pa- 
triam rej^ionem fuain ab Antiochena 
dioecefi abilraxit , & AnaRafio patriar- 
chae CPno fubiecit ; nant ei in facras 
imagines infrementi non Romanos modo 
tntiSliteSj led & Germanum CPnum,Cof- 
mam Alexandrinum , Theodorum Antio- 
«hemim,&Theodorum Hierolblymiranum 
obllirifle , ex Theophane & Hadriano 
P. liquet. Vid. Baron. ad A. C. dccxxx. 
B. q. Sed & a Leone lihuro potius, quam 
Armeno,aut Sapiente difpofitionem illam 
editam, fuadet enumeratio fedium ejMfco- 
palium a Romana divullarum fub me- 
tropolita Syracufano & Regicnfi.Sub il- 
lo enim viginti duo epifeopatus Siciliae 
& adiacentium Aeoliarum aliarumque 
infularum ; fub hoc autem feptem tan- 
tum rccenfentur . Nimirum fub Ifauro 
univerfa Sicilia CPno Imperio fuberat ; 
non autem C.ilabria, cuius pars a Lon- 
gobardis poflidebatur . Porro in hac 
Notitia nec Catana in Sicilia , nec Hy- 
druntum in veteri Calabria inter archlepi- 
feopatus ‘j nec fan£Ia Severina in nova 
Calabria inter metropoles refertur : quod 
etiam camdem Leone Sapiente multo 
antiquiorem ede confirmat . Nec vero 
concii ea difpodtio potuit fub Leone Sa- 
piente & Photio patri artita an. dmt., 
qui ell Chrirti DCccLXxxiit.,ut habet 
lOifw Goariana: cum quia hoc anno 


Bafilius M-icedo Imperabat , adeoque il- 
lius nomine (ignari potirtlmum oportebat, 
ut ut Leonem filium in Imperii confortiura 
adjuverit j tum quod Leo inde ufquc 
ab an. DfCCLxxix. Theodori Santabare- 
ni traude in infidiarum fufpicionem ad- 
duvius, a P.ttre purpura exutus, in vin- 
cula coniedus peinebat ; nec in patris 
gratiam, Imperiique conforrium rediit , 
nili paullo ante Bafilit mortem , quae 
ineunte anno DccrLxxxvi. accidit . Vt 
autem Leo ad Imperium eveilus ert , 
Photium S.antabarcno (ludiofiffimum CPna 
fede ciccit , inque Armeniacorum mona- 
flerium Bordi derrufit, teile Leone Gram- 
matico apud Pagium Cntic. Baron. ad 
an. DcccLxxxvi. n. 4. Ex difpolltione 
autem a Bevereeio vulgata patet, eam 
Leone Sapiente & Photio longe vetuRio- 
rem effe ; nam in ea nulla Leonis aut 
Photii mentio iniicitur,& porro in pro- 
vincia Armeniae , ad epilcnpatum 
XiU/7<tr*r adnotatiir ;^»9i9r iUi} 'epfirmu ^ o 

Tttr taprcatr pt‘K‘mruo:tf 

gio ex qua ortus BaJiUus, a«i praefenter» 
librum elaboravit. Tandem in provincia 
Cypri ad epifeopatum Lapithum haecad- 
notantur : Aiti Tutf yttr 
9 Kuxfior i mr 0 i3ko) t*? »( TecU- 

<r« fUTiAiipSitff*» , Lapi thus, qua natus efl 
Georgius Cyprius , qui librum fcripfit , 
ex quo haec fumta funt. Hinc habes , Ba- 
filium quemdam Armenum ( diverlushic 
a tribus BaCliis, ad quos extant Photii 
epiltolae ), praefenttm librum rlabcrafTey 
hoc eR librum nunc enifeopatuum com- 
pofuiRe j quemdam vero Georgium Cy- 
num codicem illum feripRRe , ex quo 
aec notitia defumta eR . Ex vetuRiori 
ergo codice, a Georgio Cyprio aurcon- 
pofito , aut feripto , Bafilius Armenus 
notitiam hanc confecit j quam praeterea 

per- 
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DE ORTV ET PROGRES. VIBTROP. P.II. C AP.Iir. LXXXIII. 
SyracufatiuiJII.Corintbiacus.Il^.Reginuf.V.Nicopolitimus.VI.Athcuien- 
fis. VII. Patrarum.Tum feptem in Calabria fedes fub Regina rccenfen- 

tUr:E’T«;jfia 2 x*X«i«. KoiTpaxw’. K*'rx»riw. T/otwis* 


'Ym.ptm. Provincia Calabria , Regium. Locri, Scytiiceum. 

Croto .Conjlantia .Tropaea . Tauriana. Vibo. In difpofitione vero a 
Goaro edita undecim epifcopatus Regino fubie£H afferuntur; nam 
in Throno xxxi. legitur: »T»i T» P'iryi » . « . 0 BifJar»» . /J . 

t Tx'jOf«>ar. y' . i Asxgt^ot . t, i Povnani. i' . o 2xv>jiauii . r'. j Tfmtti», i A’- 

* ^xrTiias . » . * ^pvTmm! • 5 . c . I . c Not>7W> . i«’ « Kxjxi» . 

Calabriae ^ feu Regii. I. Bibonae. II. Taurianorum . III. Locri- 
dis. IV. Rufiani . V. Scyllacii . VI. Tropaei. VII. Amant eae . 
VIIL Crotonae . IX. Conflmtiae . X. Nicoterorum . XI. Cajfani , 
Tandem in diatypofi , a Leunclavio & Aflemano vul- 
gata , tredecim Regino epifcopi fubditi recenfentur: A^. T» V»- 

yi9, (Jtm Tm o’ Bi/?i»?»t. ff. 0 Tm/fuapt , y. e Anpilo^. J'. S P»jwr«. 

(f. 0 2kv>.*jh». f • •' T^9T«4».^’. j A/tarreinf. o KftiTunn. 0. i Kmiv/irTixs , i. » 
N.x 9 t«/w>'. i’«. e Bmpmn. iff. iKtexeK-fn , ly. i Kairarv . XXXII. Regienji ^ 
five Calabriae fubduntur epifcopi I. Vibonis. II. Taurianae. III. 
Locrorum. IV. Ruftani. V. Scylacei. VI. Tropaeae. VII. Aman- 
teae . VIII. Crotonis . IX. Conftantiae . X. Nicoterenfium . XI. 
Bifuniani . XII. Neocaflri , XIII. Cafani . Nimirum , in ve-' 
tuftiffimo illo diatypofeos exemplari feptem exhibentur eccle- 

1 2 fiae 


penetuflam elTe, antiqua locorom nomi- 
na & divifiones mannefle produnt . Illud 
a vero propius abert , Graecos difpofitionem 
fcJium CPnp throno fiibieSatom a Leo- 
ne IfauTO inchoatam, quod primo illius 
auflori ob nominis infamiam trihnete ve- 
rebantur, Leoni alteri, pfeudo-cognomj- 
rc in epiprapbe adpofito , paflim adferi- 
!>erc nialudfc. Ceterum ex collatis in- 
vicem divcrlis I .eonuinae diatypolcos eaein- 
pLaribus ftatim peripicitur, eam ab infe- 
quutk Imperatoribus pa/fim auifam & 
inimutatanijtandemquc totam ab Androni- 
co Palieolntjo inverfam fuifletquo failuni, 
Ut nullum primae illius diatypofeos genui- 
num exemplar ad nos pervenerit. A Iteta 
vero Notitia confe4H ell ab Andronico Pa- 
lavologo Seniore , anno mundi 62op. qui ell 


ChrWli Mccxci I. Ea inferibitur ExNair 

BwnXUK A^ypirn.» T» >K 

T» yipwTM , orm fw iytty ii uio- 

xKfttMi purrpomt)s t« vxTctxfyitii» v;o- 
m Tn Kwrror nravaXM» , Erpejitiit Imp. 
Demini jindrmiti Pataeologi Smierh, 
quem locum nunc tenrant ni-tro/Kles , 
qitat CPm throno fabieilat ft.nt . Hanc 
Latine tantum edidit Genrianus Herve- 
tus inter ^lera Th. Balfamon. p. IC95. 
fed mutilam & mancam. Deinde Grae- 
ce & Latine ex accuratis Codiubus Fran- 
cifcus lunius , lac. GretTerus , & lac. 
Gaorus ad calcem Codini Curopalatae 
de Officiis, inter Notitias Graecorum e- 
pifeopatuom : tandemque ex codicibus 
Vaticanis AHemanus de Rcb. Neap. & 
SkuLcap. ix.p< 316. tom.lll. 



LXXXTV. FIMIAMT DIATB.IBA I.' 

fiae Regino metropolitano fubditae , quod fub Leone Ifau- 
ro non univerfa Calabria Graeco imperio parebat , fed pars' a . 
Longobardis poffidebatur. In reliquis vero exemplaribus nunc un- 
decim , nunc tredecim recenfentur, quod procedente tempore plures 
Regino epifeopatus fubie£U funt ; nam faeculo i x. & x. Graecorum 
res in Calabria, imminuta Longobardorum dominatione, maxi-. 
me floruerunt (*) . Porro rebus Graiorum in Regno penitus excifis ^ 
Northmannorum virtute , redditaque Romanae ecclefiae iam in- 
de a faeculo undecimo Calabria ; Graeci , ne hanc amififle vi- 
derentur , Reginum antiftitem inter metropolitanos CPno thro- 
no fubieflos recenfere nihilominus perrexerunt . Ita in Ectheft 
Andronici Palaeologi Senioris anno Mccxcir. edita , num. 
XXXVI II. inter metropoles exhibetur Regium in Calabria , quae 
. 3 fede XXXI. ad xxxviii. devefla dicitur.- a», i «ut* 

Geent oW« K«. Ei( k». CvfUi/Sti&Sii. Trigejima odava metropolis Calnbriae, 
Et ipfa thronus exijiens xxxi.^ad xxxviii. defeeudit . Quin 

Re- 


* (*) Haec de Regino metropolita ha- 

het Marea nofter : Urbem autem Regium^ 
quot in Brutia Jita eji , metropolees di- 
gni taie ornatam fuijfe, difeimus ex Noti- 
tia veteris ecdeftae CPnae ( Diatypoflm 
Leonis Philofophi intelligit ) quae inter 
metropoles avul/as a Romana dioectii Sy- 
raeufas reeenfst atjue Regium ex Jtaliae 
provinciis. Nun eJi tamen diffimulandum, 
tn eadem diatypoji feu laterculo provin- 
tiarum metropolitam Regii collocatum ef- 
fe in ordine trigefimo framda metropolita- 
rum , qui a fede CPolitana pendent, in- 
feriptumque Calabriae metropolitam ; quum 
tamen, ut dixi, Regii civitas ftta fit in 
provincia Brutiae , Unde nolim aliquis 
tolligat , mendum irrepjiffe in textum , 
f^l innovationem fitflam fuiffie in provin- 
_ tiarum Italiae inferioris appellatione f5* 
- tributione .... Sed quadraginta fex 
pcglhaec anms ( hoc eftanno Dccxxri. ) 
pars illa Italiae , quae ab Imperatoribus 
C Polit anis retenta eji , Calabriae nomen 
eji indepta. Kt poft a*ia fubdit: Hinc fa- 
Slum, ut in (liet/pofi Cretea Regium dit»- 


tur metropolis Calabriae, quamvis perti- 
neat ad provinciam Brutiae , non autem 
ad Calabriam fpecialiter diilam , Duode- 
cim autem epi/copatus huic metropoli ad- 
feripti in illa diat/pofi partim fiti funt in 
Brutia , ut Confentiae, Crotonae, Seyllaeii ... 
partim fiti funt in Calabria , ut Locren- 
fis, Vtbonenfts ,Taur'utnits & Troptianus. 
Quidquid tic de tempore, quo Calabriae 
nomen ad Brutios translatum cA ( qua 
de re peculari ««cfpyw huic diatribae 
adnexo edilferam ), certum eA, in dia- 
typofi Leoni Sapienti tributa non duode- 
cim, ut Marea Icribit, fed aut feptem, 
ut in vulgata a Beveregio, aut undecim, 
ut iti edita a Goaro , aut tredecim , ut 
in ea quam Leunclavius in lucem extu- 
lit , epifeopos Regino metropolitae fut>- 
dttos recenieri . Omnes autem ii epiico- 
patus in Brutiis feu nova Calabria Ati 
funt: proinde diligentilfimus Marea dor- 
mitat , dum in veteri Calabria Locren- 
fem , V ibonenfem , T aurianum , & 
peiaaum epifeopatus collocat • 


Digitized by Google 



DE ORTV ET-PirOGRES. METROP.P.II.CAP.III. LXXXV. 
Reginus praefui inter Hypertmos , hoc eft metropolitas hono* 
ratiores, refertur in catalogo infcripto , TUft rJ^un tw 0 few 

•nmiXtrm , Tnu «ut»» * *•< CrifriitM , Tttu UTtpnftti (icror , 

De ordine thronorum metropoht anorum , quinam ex illis" dican- 
tur Exarchi & hfypertimi , O* quinam H/pertimi tantum ( 3 ). 
Sic enim legitur n. xxviii. E*, i Pvyit, « %mi Ka\iu 3 pi«f Mytreu, 
w XXV 111. Reginus qui & Calabriae appellatur^ exarchiam 

non habet. Et Nilus Doxopatrius,qui anno mcxliii. fcripfit(*}: 

A inqoir , if 2 ixtM« ^it« T«u7«tX«f » KxKtt0pu ytyonr uto t»» 

Xi«>,)Qu i iym "Sifftftvg, i xmi Nauroxu xaxtfcvt ... H' J"* K«X«/S/^m r«x<r i« furfo- 

y Puryi* ’■** «XX«<- a*X«in«« irmovat Cff-vriir »j-»» ^ T«u/m«/»», jt» 

i x'yiK fcemrx Ts Mjimtvaio» , ^ Bitltiri,», irS'iii nvr to MiXiTs» , ^ K»/rarTl«r, i 
X3t K«si»ti«> »u» Kty^itnf , X*t <r<tt Kii‘sa< «-«tcc t «< lira f K«X«/!?fut» .... 
Sicilia praeterea , & Calabria fe CP olit ano fuppofuerunt , (Jj* 
fanBa Severina , O* Nicopolis dicitur .....' 

Calabria quoque unum metropolitam Rcghium , reliquas vero ec- 
cleftas epifcopatus fibi vindicabat ^ Taitrianam ,in qua fanSli Fan- 
tini monaflerium efl : Bibonem cuius locum occupavit Miletum ; 
Conftantiam , quae Cofentia nune dicitur , 6* reliquas omnes , 
Calabriae fubieElas . Et n. xxxi. inter provincias & metropoles 
CPnae fedi fubditas Reginam refert : A«. T» P»V<s> r*t K«>«^,wr, 

t»;«xoT«t ly. XXXI. Regium Calabriae habens epifcopatus xill. 
Nec illud hic praetereundum , Gregorium VII. ( 4 ) quam ia 
CaLibras ecclefias Reginus metropolita a Graeco pontifice accepe- 
rat iurisdiilionera agnoviffe, eamque lervatam voluifle; ubi «nim 
Calabriae fedes recuperavit, Militenfem epifcopum ( recens Militenfis 

(•) Nilu<> Doxopatrius , Graecus Ar- eefibus ttwpfanufque /edis patrtarrhalis • 
chiiTiandrita , in Calabria aut Sicilia na- Inte^m libellum e Codice Bibliothe' 
tus, dum Panormi moraretur , rogatu cae Leidenfis Graece & Latine vulgavit 
Rogcrii I. Siciliae Regis au. 6651. In- Stephanus le Moyne Var. Sacr. tom. i. 
dift. VI. qui eit Chriili mcxHii. con- p. m. Schifmaticus hic monachus & t- 
fcripfit vcs* Tixn T«Tgf gnavus & mcrtdax fuit . Eius «Vurcoe Sc 

gp^iKtir Qfomt , nfj 9 u/ cm duayf A’p)^if mendacia refellit Allemanus de Reb. 

/j/i M»tp«t5X(»x, xy «ra» uira Neap. & Sicul. cap. x. tom. lu. & cap» 
ai. iutTfovoKui EVicrxw»» , xat «w>fro- jv. tom. i». Sed aurum cx immunditie 
®u»» ix«.-« •saa-fuf>x‘^<i ipofx, fle tjwwjw feligendum . 

Patriarplahhus Thronis , & iliis fubietiis Apud Goarum & AlTeisaB.cltJoC. 

jircbiepifcapallbus , & Metngolilaiibus , (4) Llb. IX. ep.XXI V. 

C)‘ qui his fttbduntUT epi/copi , & Dioc- 
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rXXXVI. TIMIANI DIATRIBA I. 

epifcopatus ex reliquiis Taurianae ac Vibonis a Rogerio Comi- 
te fundatus fuit ( 5 ) ) confecrare detreflavit , nift diligeuter 
examinata iujiitia , Miiitenfem erdeftam ad Rsgitanae parochiae 
confcCT at tonem non attinere conjliterit. 

Novus deinde 'metropolitanus s. Scverinae in eadem nova 
Calabria cmerfit. Sed cuius patriarchae opera, & quo tempore, 
aeque cb eurum eft . Non abs re hariolari poflumus , ante faecu- 
lum decimum fuilfe inditutum . Sane potius faeculo nono, quam de- 
cimo, quibus Graecorum in Calabria res, imminuta Longobar-' 
dorum dominatione , floruerunt , novus s, Severinae epifcopatus 
a Graecis iiiftitutus, & ad metropolim ccclefiaflicam evetSlus eft. 
In diaty{k>n a Beveregio edita nulla metropoleos sanflac Scve- 
rinae mentio habetur, quod fcilicet ea Leone Sapiente valde an- 
tiquior efl; cum contra pofl Leonem KaurumSeverianus metropolita 
emerferit. In ea vero, quam Lcunclavius & AlTemanus evulgarunt, 
ji. xLix. collocatur metropolis s. Severinae in Calabria; MQ t» 

l^icrf • d. o E.'jptttrvr , fi,o K xtfxfTutu • y- o' . J''. i 

Aiffbx#r. e T« , XLIX. tbyono S* Sevcrtan/ic Calabriae 

fubduntur I. Euriatenfis . II. Arerantinus . III. CalUpolitar.us . IV. 
Aifylorum.V.Veteris cafiri (6) . In conflitutione Sifinnii patriarchae 
CP. ne duo fratres accipiant duas confohrinas edita an.DCCCCxCV 1 1 . 
memoratur Balilius s. Severinae metropolita . Ceterum Graeci 
more fuo , ne ecclefiis throno Byzantino fcmcl fubieflis 4xcidif- 
fe viderentur , metropolitanum s. Severinae inter praefules Grae- 
co pontifici fubieflos enumerare non dubitarunt , etiam deleta in 
ecclcfias Calabras Illius potellate , redditoque Romano pontifici 
Nortlinaannoruni ope veteri in Calabriam iure . Hinc nil 
mirum, fi in difpofitione Andronici Palaeologi faeculo xiii. 
definente confefla num. Lxi. inter metropoles a Romana ad 
CPolitanam fedem abdu£las recenfeatur s. Severiana , hoc efl: s. 
Severina pofl locum xLviii. ad lxi. translata : ?« » 
putm ytoatu Lxi. SanEia Severiana pofl locum xLVill. 

sd LXI. deveiia ef . Et Nilus Doxopatrius, qui circa medium 

fae- 

{ 5 ) Vide de hac re opa? noflram de ( t!) De his epifeopatibus confule o- 
tpifiepatibur Regni Neapolitani tS" Sicu- pus nollrum Tuperius laudatum parc.Hl. 

/i eum veteribus tum novis part.iv.cap.lll, cap. i. 
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DE ORTV ET PROGRES.METROP. P.II. CAP.III. LXXXVH» 
faeculum xir. fcripfit, memoriae prcklidit, Calabriam fe CPno 
fvppofuijjfe ^ (y s. Severhiam ^ quae (3“ Nicopolis dicitur .T\sm fubdit; 

x« i iyut (turpc^axte tuitifat anaxaras , •>< tvxKxX- 

\tara\if, ra vat AVi/WTuu> , xat rat \arwat ^ xai tittt arayiffauittirai , •jft 

iiiTai a‘t Uakanat iV aait Tcx7ix<k rar Hafiaitayera |V <a>i{ Spatoic KafrramranKw r . 

Erat 6* r. Sevcrina r/ietropolis^ habens & ipfa fub fe varios 
cpifcopatus , CallipoUm , Affla , Acherontiam , (y reliquas : . 
^ funt hae eccleftae defcriptae in Tablicis Nomocanonis fub thro- 
no CPolitano. Et n. L. inter ledes throno Byzantino fubditas 
recenfet S. Severinam: ’H ayta rat KaKafffuti , ixara irtaxn-as I. 

Sanda Severina Calabriae^ habens cpifcopatus v. (*) 

Tandem Hydruntum in veteri Calabria, a Romana 
fede fub Ifauro diftraila (**), primum Archiepifcopatus hono- 
rem 

CPnum mJuftos : quod a veritate alie- 
num cflTe, oAendetur c*p. iv.Profeflo in 
diatypofl Leonis aliifqtie Notitiis Graeco- 
rum non alii commemorantur antiAites a 
Romana ad CPnam fedem abdujli,quam 
Hydriintinus in veteri , Reqinas & Se- 
verianus cum fuffraganeis fuis in nova 
Calabria , quod ceteri omnes Regni 


( ' ) Audiamus cl. Maream de hac 
fr ioquentem ; In Calabria antir/ua , 
Ct in Apulia y inquit , duae metropoles 
excitatae videntur a Graecis pofl tempora 
Jamis potiri , H/drumiiur fcilicet O" <. 
Stverhiae. Earum meminit diatfpojis Leo- 
nis PLiloJhphi y /fuae nupero Graecorum in- 
vento nullum epifeopatum Hydruntinae ; 
fubiifit ;s. Severinae vero metropoli , quae 
Calabria cjnoque dicitur , tptatuor eptfeo- 
patas fubmittit , quorum unus rft Acke- 
jontinus in Apulia. KeHe NoAcr coniicit, 
poA Leonis Hauri tempora duos a Graecis 
inAitutos metropolitas, Hydruntinum & 
Severianum .Votto Hydruntum in s'Cteri, 
lanSa Se\'erina in nova Calabria eA,non in 
Apulia; huic autem in diatypoll Leoni Phi- 
lolopbo tributa quinque, non quaiuor fub- 
iteiuntur cpifcopatus . Continuo Marea 
fuWitrEi» trmpeftate ceteri ^ifiofatus, ut 
Bareujis, Brundufums, aliique in Apu- 
lia dijhacl! ^erant ab imjperio CPolitaius 
per Ludovicum II. Imp.y Loiharii filium. 
Nimirum cauflara,cur in diatypoG Leo- 
nis nulla Barii , Btundufu , aliorumque 
Apulorum epifeoporum mentio fit faila, 
hanc affert , quod ab Imperio CPno 
fuerant a Ludovico Imp. avulfl. At li- 
bi perliiadet magnus vir , Apuliae e- 
pifeopos Graecorum vi ad thronum 


Neapolitani praefules fub iurifdijlio- 
nc Romani metropolitae fui erant , ab 
eoque mint^m defecerunt r quod cit. 
cap. IV. fufe demonffrabitur -• lam vero 
(1 Apuliam ab Orientali Imperio abAra- 
xit Ludovicus Imp.,ideoque Apuli epifeopi 
ad Romanae fcdis fubieftiooem rediere ; 
profe£Io , recuperata a Bafilio Macedone 
Apulia an. DcccLXxx. epilcnpi Apuli ad 
obeJientiam CPni patriarchae rediiffent , 
proinde eorum fieri mentio dehuiffrt in 
diatypofl Leonis Sapienris, Bafilii Imp. 
filii , edita , ut vulgo creditur , an. 

DCCrtXTXVIf. 

(*') Lucentius ad Uchell- in Hydrun- 
tin. epifcops& Affemanis de Reb-Neap. 
& Sicili, cap. X. p. 55^. fom. III. feri- 
bunt, Hydruntinam fedem a Romana 
avulfam fub NTfcephoro Phoca Imp. & 
Pol yeuiffi patriarcha circ.an.DcccCL.xvni. 
d) locum Luitprandi fupra deferiptum. 
Verum Hydruntum ab aevo Leonis I- 

fau- 
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LXxxvirr. fimiani diatriba i, 
rem a Graecis- eit na£la . Hinc in diatypofi Leonis , quaiR 
Goarus edidit, Hyilruutum inter metropoles honorarias recenfetur 
in throno LV. r» Tleauroi, '.«««, Hydruntino , fimi liter ^ hoc cft 
iTtr.tiiufoi «X «Vi» , qui fuhfit nullus efi thronus , ut pauIIo an- 
te de Euchaitarum , & Amaftridenfi fedibus dixerat . Ita 
etiam Hydruntina fedes inter archiepifcopales* recenfetur in 
aliis laterculis patriarchatus CPolitani , ante PolyeufH tem- 
pora confefiis . In Pfeudo- Synodo Photiana an. dccclxxix. 
celebrata inter metropolitas confedit Marcus Hydruntis : onAe hi- 
bes , Hydruntinam fedem iam inde a faeculo nono a cete- 
ris didinflam fuilTe.Pohea laeculo decimo , quum Graecorum 

■ . , in 


fauri Graecb Tuberat . Paullus Diaco- 
nus lib. VI. cap. I. rcTerr, Romualdutn 
Beneventanum Ducem Graecis ab.iu- 
lilse l'arentum & Brundufium : umlc 
coUig itur , Hydruntum & Callipolim 
in veteri Calabria Graecis remanfifle. 
Condantinus Porphyrogeneta de admi- 
«illr. Imp. cap. xxvii. Hydruntum & 
Callipolim fub Graecorum potcilate fu- 
perfuiiTe tradit . Ecquis umquain Hbi 
wrluaTcrit , Ifaurum in Romanam Tcdem 
iuremem, eccicfias omnes in provinciis 
/ibi fubic&is a Romana ad CPnam fe- 
dem averiilTe, inque ipfa Campaniae 
fauce Nearalitanum antiflitcm ad fe 
trahere molitum ; folam vero Hydrunti- 
nam Romano pontifici vectigalem reli- 
uiffe? An vero Marcus Melodus Hy- 
runtinus praefui , Canonum & aco- 
luthiarum,quac’ctiamnum a Graecis re- 
citamur, auftorj Romanae metropoleos 
/uit } Vel uno hoc nomine eum fua- 
que omnia Graeci explofiffent . Vere 
Kilus Doxopatrius de V. thron. fcripfit 
Adarcum hunc a CPno patriarcha ordi- 
natum ; AWxk yap e Mtr.uloe ygt Floi». 
irnr Ktipwr M*/:*!» «'leM-xoau «» ri'^Oiniw 

(Uar/VTUXicxt <w KaMTarnrxsro- 

Xffci . Nam'jue Mvhdus ac Pocla Demmut 
hlarnts Hyiltmtiim a CPno mijfas fulf- 
Jt comperitur. Claruit Marcos iile non 


circa anno Dcct. uti Caveo Hift. liN 
terar, p. 544. tom. i. nec an. DccLxxviir. 
uti Francifeo de Afte in Memorab.eccle /1 
Hydrunt. vifum ; fed fub noni faecu- 
!i' exitum : nam Nicephorus Calixnrt 
apud Allat. de libr. ecclef. Graecor, p. 
75. refert , eum fufeepiffe magni Sab- 
bati canonem ex fapieniiffimi Imperatoris 
Leonis mandato fupplere. Tandem Hy- 
dmntina ecclefia inter archiepifcopales re- 
fertur in diatypofibus ledium Byzantino 
throno fubditarum , quae ante Nice- 
phorum & PolycuSum conditae- funt . 
Idem Affemanus cit. loc. p. 554. fub- 
dit , Hydruntinum pracfulom non dia 
fub CPno duraffe . Verum Hydmnti- 
na ecclefia fub ipfo Ifauro in CPnam 
fedem cum cereris rranferipra fuit; adeo- 
que lemel abdu£la (ub Graecis reman- 
/it ad Northmannos uf^ue. Hinc Nice- 
tas merropolita H/druntmus , & Nicolaus 
Hydruntirms an. Mxxvii r. interfuerunt. 
Synodicae confiitutioni Alexii Studitae 
patriarchae CP. Mox Hydruntinum an- 
tiftitem Romano anno Mxxii. paruiffe, 
colligit ex apparitione s. BvnedWi Pe- 
tro Hydruntinae civitatis epifnpo , ad 
^m Landulfi Abbatis CafllnenfisCPo- 
lim_ impediendam , quam enarrat Leo 
C^enfis lilx II. cap. xxxix. At nihil 
hinc extundi poteil , quod faciat adrein» 
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in Apulia res felices edent, inftante Nicephoro Phoca Imp. , 
Polyeuflus patriarcha CPnus circa an.DCCCCLxviii. metropoliti- 
cam dignitatem Petro III. Hydruntino epifcopo obtulit , quam 
olim Hydruntinae fedi, honoris tantum cauda , non reipla Grae- 
ci contulerant , ut Graecum ritum , Latino depofito , adopta- 
ret . Rem fic enarrat Lnitprandus Crcmonenfis epifcopus,qui 
ab Othone I. legatus CPlim miffus fuit ad Nicephorum Pho- 
cam (7): Nicephorus cum omnibus ecclefiis homo fit impms' ^ 
livore quo in nos abundat , CP olit ano patriarthae praecepit , VT 
HYDRVMTINAM ECCLESIAM IN ARCHIEPISCOPATVS HONORE 
DILATET ; nec permittat in omni Apulia /eu Calabria Latine^ 

amplius ^ fed Graece divina myfleria celebrari Scripft ita» 

que PnlyeuHus CPnus patriarcha privilegium Hydruntino epifcopo^ 
quatenus fua auHoritate habeat licentiam epifeopos confccrandi in 
^rirentila , (Acherentia) , TttraVo, Gravina^ Maceria^ (Miten\Tri- 
carico , qui ad con fecrationerit Domini ApoJloUci pertinere videntur. 

» Verba ut in Archiepifeopatus honore dilatet oftendunt, Hydruntinam 
fedem multo ante archiepifeopatus honorem habuide , quod & 
Graecorum latercula confirmant ; mox vero ad metropolitica 
iura dilatari . Niceta metropolita Hydruntinus anno Mxxviii. 
interfuit Synodicae conditutioni Alexii Studitae patriarchae de 
diverfis caujjis ad univerfas metropoles C57* archiepifeopatus per~ 
tinentibus ( 8 ) . Eodem delinente anno Nicolaus Hydrunti- 
iius adfuit alteri condituti^i eiufdem Alexii de iis qui per 
donationem monajleria confequuntur ( p ) . Hinc hariolari polsu- 
mus , defuiiiElo CPoli Niceta, ibi eleftum confecratumque fuide 
Nicolaum .Ceterum Graeci Hydruntinam fedem non amplius iu- 
ris fui ,utpote Romano pontifici fub Northmannis redituram , inter 
throno Byzantino obnoxias recenfere de more porrexerunt 
Hinc in difpofitione Andronici Palaeologi n. Lxvi. inter metro- ' 
poles affertur Hydrus^ quae ex fede Liv. ad lxvi. defccndit : 

1 } Tfe*c tl. »V« , i!e 5«. LXVI. Hydrus ex liv. ad Lxvi.' 


devenit (*). 

Tom.VI. 

(7) In L«?»tit>n. ad Nicephor. Phocam, 
quam edidit, Baron. ad an. DCCCCLXviir. 
r.84. & exadius Mutatorius Script. rer. 
Italic. p.\rt. I. tom. U. 

(8) Apud LcuDclav. lur. Graeco-Ro- 


m Non 

man. tom. r. p. isf5. 

(9) Apud Leunclae.cit. loc. p.2<;9. 

(') Praeter rccenfitas fedes, null.ie a- 
tiae in Regno Neapolitano metropuliri- 

caxQ 


Digitized by Google 



XC. FIM-IANI DIATRIBA r. 

Non in Calabria modo, fed & Sicilia CPolitanus patriarcha 
metropoli tanos & archiepifcopos inflituit , ut infulae illius epi- 
fcopos fibi ar6lius adligaret . Primum Syracufanus antiftes mcno- 
pBlifa;t\xm Garanenfis anhieptfcopui efl: faflus.A quo autem pa- 
triarcha , & quo primum tempore Syracufano praefuli mctropo- 
litica dignitas collata fit , in tanta monumentorum inopia & 
caligine certo llatui nequit . Forte ab Anallafio patriarcha, 
ipfo regnante Ifauro, eam obtinuit dignitatem. Marcianus II. 
Syracufanus epilcopus, qui Theodofio III. fucccllit , non Romae 

con- 


iut archlff^ifcopatetn dignitatem a. 
Graeco patriarcha adeptae liint. In dia- 
typ'}'! Leonis num.xiv. , aliifque Noti- 
tiis inter archiepifeopatu; CPno throno 
fubicflos i Niarokir , Nejfjitt recenletur. 
At es ipfis dirpoflriooihus evincitur , ibi 
non de Ner.poli Campa-nntyUi de Nea- 
poli P;7t.drirelcrmonem imlitui. Vide infra 
cap. IV. in not. Porro inter A rcliiepifcopa- 
tus eidem CPno antilliti fuhditos a Ni- 
lo Doxopatrio de quuiqut thron. patriar- 
adR.ogeT.Reg.n\im.X\\l.i Kor,*i, 
Curro refertur. At haec neque fubGrae- 
cis , nec derade fub Northmannis ar- 
chiepifcopale decus obtinuit . In diaty- 
piCi Leonis num. xsxri. inter epifeopos 
Regino metropolitae obnoxios oitavo lo- 
co recenletur i Crotorteafis . In 

Synodis CrotonenlTs nmnquam metropo- 
litanus aut archiepifeopus , fed merus 
femper epifeopus e!l habitus. Ita in Con- 
cilio I.aieranenfl fub M.irtino P. an. 
ncxLix. legitur 0 HiT»i» tViext»» Kpjti»»»?, 
Theado-io Ceotonenfium epi/copo. In Con- 
cilio Romano fub .Agathone P.an.DcLxx. 
n «Trttt (’vx;^ir9> rrmvrei vxt «)i«c ,’r 
XwTwi» hsuTmr , Petrus humi- 

lis epifeopus /aiitlae CroioneiifL' ecclejlae 
prov sciae Beutiutum . In Concilio Ni- 
caeno II. an. rcctixxvii. Aii. I. 0«3- 
viu» ( al. ©«iror» ) iTiexrrv KpoTtieee , 
Thettimo ( al. Theodoro ) epifeopo Cro- 
tentsji . In ConcilioCPno i v. an.ncccLxx. 
Aa. I. Niceph cro Dei amastiffimo epifete- 
po Cttiioiiae . Sub Northmannis praeter 


R’gium & firiBim Sevtfinam , nulla 
aha in nova Calabria mctropolitica aut 
archiepifcopalis fedes exittit . Dum vero 
Nilus Crotonenfem fedem inter archie- 
pifeopales refert, fecum ipiie confliaatur; 
is emm duos t.intum itietropolitas ponit 
in nova C.ilabria , archiepifeopum nul- 
lum : Calabria quaque , inquit , unum 
metropoUtam Reginum , reliquas vero ec- 
clejias epifeopatus Jibi vindieabat . . . £► 
rat & fanda Severina metropolis habens. 
& ip/a fub fe varios epifiopattis . . . 
funt hae ecclefiae deferiptae in TatVeis 
Nomneanonts fub throno CP»n, hoc cll in 
difpolitione Leonis, aut Andronici. I- 
dem Nilus metropolitas enumerans , 
num. XXXI. Regium Calabriae tredeeim 
epifiopatiis fub le habere ait . Qpi- 
nam hi epifa»p.atus Regino metropo- 
litae fuhleili ? Non alii , quam tredeeim 
illr,qui in Lcoms difpofitione (inter quos 
oaavo loco Crotone ijl.e ponitur) aliiique 
Nomii' , quas Nilus prae oculis habuir, 
recenlenfjr . Ergo Graeculus aoyTter» 
docer, dum eamdem Crotonenfem ledem, 
nunc epifeopalem , nunc arckiepifcifalem 
facit . Ei fraudi fuit o.'Iavae Synodi A- 
ftio X. , ubi fubfcriblt Niceplu.rus metro- 
poli ta Coironae. Sed ibi pro metfcpahta 
legi epifce.pum iubent adeurati concilioruni 
editores: nam metropolitani & Archic- 
pifcopi llipra fubfcnpierant ; tum fequuti 
funt men epifer-p' , inter quos Crotonenfis. 
Videlis fublcriptioncs laudatae Aft. X. 
apud Labb. Cone. tom.x. p.6ji. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP, P.II, CAP.III. XCI. 
con/ecratus y fed a tribus epifcopU S^racufts ^ iiioiur in veteri ca- 
talogo epifeoporum Syracufanorum (lo) . Hic autem Marcia- 
nus epifeopatum iniit poli annum Dccxxxii. , quo Leo JIaurus 
Siculas ecclefias a Romana avulfit . Marciano in Syracufiina 
cathedra fucceflit Theodofius IV., atque huic Stephanus JI. , qui 
nunc epi/co/JKi, nunc Arcbiepifcopus Siciliae dicitur in A £1 is Con- 
cilii Nicaeni II. an. dcclxxxvii. celebrati . A£l. I. legirur t 


TeCKotWCi VptSiiV^fV J VJt/ W/ TOTOP Srcptmr ITl^XOnr ^ G^tla* 

fnne preshptero ^ (!X locum retinente -Stephani epifeopi Sjfracufani, 
ASi, IV. fubfcribit •TaKaia» iKa^iros rfUT/SjTifOt , rjt TfOauw» A>;^.,iTi£T(6y« 
2n«i> wf , Galaton exiguus presbyter , 6* fx perfona Archiepifeopi 
Siciliae. Et rurfus A£I. Vll. TaXaw «ra^^ios-rft^TtSurtfOi', 

Galaton indignus presbyter (y vicarius Stephani 
epifeopi Syracufac {* ) . Gregorius Asbefta Syracufanus , qui 


(io) a piid Pirrum Not. ecclef. Syracu£ 
in Marciano n. p. 609. 

(*) Pirnis Nntit. Syracuf. ccclef. n. 
xivii. & Piccolus de antiq. iur. ecclef. 
Sicul. part. u. cap. viii. contendunt , 
Gaktonem in Concilio Nicaeno II. non 
Svraru/imij fcd Rcgimfis epifeopi vicem 
0D:iffe; tum quia Aft. !• edit. Binii le- 
gitut. Catatone Arhiprrjlytero lc<um te- 
nente Regii . Stephano epifespo Syracufa- 
na ; tum quod Aii. II. feriptum ClI , 

‘Tfse Surtfat , xori i* tfoainrH «r» 
hruTXT)i na Vryia, Calatas presbyter, & 
ex perfona /antiijjimi epifeopi Regii . At 
enim Gal.iton in ea Synodo vices Syra- 
cufani antillitis pefllt ; nam fcmel Adi. 
I. fubfcripflt , CKCUpans novor Sriwr» 
^'viaxoTa SurtfXBffiwr , ut eti apud llar- 
duin. Cmic. tom.iv. p. 50. ; iterum AS. 
IV. f* vf.yruva A^p^^iiniaxowa Sisuvixt j 
ac tertio AS. VII. 1* vpoauva Srijw»» 
EViffxfsra Duo vero illa Sy- 

nodi loca AS. I. & II. Binian.ae edit, 
corrupta funt . Sane huiife Concilii A- 
Sioni I. & Conllantinus epifeopus Re- 
gii , Sc Galato vice Syr.\cufani adfuerunt: 
Conveniente . . • Conjlantlno epifeopo Re- 
gii , Catatone presbytero & locum retinen- 
te Stephani epifeopi Syranifani , ut efl a- 
pud Labb. Cone. pag. 6!id. & Harduin. 


m 2 Pho- 

Conc. pag. 270. tom. iv. Si ergo Co** 
flantinus Regienfis interfuit, certe vica- 
rio haud reebat : proinde Galato nomi- 
ne Syracufani pracfulis fubfcripfcrit ne- 
cefle eft. Et ASioniVII. fublcribunt& ' 
«.«5io( EVijxnr», t» Piyia , 
Conflans ( al. Conflantiniis ) imlignas e- 
pifeopus Regii, & rrXanui a.~te^,o, vftt. 
fiontpos xai 1» v/xauva 'S.nifr a En-xr- 
va tSucar.acai , Catalon initigniis presby- 
ter, & ex perfona Stephani 'ep feipi Sy- 
racufae. Ita cx fide prtibabilium codicum 
empirdato uno aut altero codicis mendo,* 
omnis falv.i res erit. Sunt vero qui fu- 
foicantur,Gal.:tonem Regini ac Syracn- 
lani pr.iefuluin vices uique ad ASjonem 
VI. lullinuilTe ; donec Conilau-. feu Ccc- 
Ilantinus Regien/is adventaverit, qui A- 
Sioni Vlf. ipfe per fe fubfcripflt s Ga- 
latonem autem obire Stephani Syracufa- 
ni vices pcrrexifTc. Verum Conllantinus 
Adboni I. interfuit, adeoqiie vicario non 
egebat, & porro G.al.ton unius fartum 
epilcopi vices in Adlis gerit . •NQrrr.im 
is in Adljoiiibusl. & Vil. vices Syracu- 
fani antillitis gcffit, in II. & Illi Re- 
gienfis medio tempore abfemis } Nihil 
prorlu: eli,unsle id iure fufpiceris. Tan 
dem irancifeus Scorfus in HomiLTheoph. 

Cera- 
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Photium CPoli confecravit , metropolitica dignitate fulgebat T 
Namque Nicolaus I. (ii) anno dccclx. a Michaele Augufto 
petiit , ut confccratto Syracufano Archiepifeopo a Romana Se- 
de impenderetur . Gregorio Nicaeam a Photio translato , 
Theodorus in fede Syracufana ei fucceint . Hunc Arcbteptfco- 
pum appellat idem Nicolaus (ii) : Mittantur^ inquit, etiam de 
parte J^rtatii ARCHIEPISCOPJ Q.VIDAM, Antonius Cyzdri ^ Baji~. 
liiis Tbejfalonicae ^Conftantinus Larijfae ^ THEODORVS SYRACV- 
SANORVM , Metrophanes Smyrnae , & Paulus epifeopus Ponti 
He rarleae{*). In iu-h TponaStt/vtcrtir ayu»T»Tv» fOrdtne prae- 

fidentiae f an ilijfi morum patriarr harum ^ edito a Beveregio (l 3),epi- 
feopatus XXI I. in Sicilia recenfentur: Nwo» 2ntiM«f. I. hptaeuea. il. K». 

11I< 1 V. > V. VI. QtppLttta VII. Vlctfop^t , VIII. 

/iOM.?tuofa IX. X. A*xfmyttrt»i , XI. TvrSapmf. XII. Kacfirnf . XIII. Aioit» 

vtrir. XIV. A'mvjk. XV, t XVI. MtAfov. XVII. Airerpn XVIII, ^vpnttvwf , 

XIX, Atfbftoi. XX. XXL T« oyxput . XXII. Iftfula Siciliat» 

/. Syracufa , II. Catana . III, Taerebenium , IV. Mejfene . V. 
Cepbaludium . VI. Tbermum.VII. Panormus . VIII. Lilybaeum . 
‘IX. Triocalis. X, Agrigentum, XI, Tyndarum . XII. Carina . 
XIIL Leontina. XIV. Aleufts.XV. Gaudus.XVI. Melita. XVII, 
fjpara , XVIII, Vulcania. XIX. Didymi . XX, Vrica . XXI. 

Aena- 


Ceramei prooem.I. §.4. adfemat , bino? 
Id Vll.Synododuorum praefuluin vicatios 
adfuil% ; quorum uni nomen ra>cpnir,Gir- 
Luo , quem Syracufani pracfulis ; alteri 
r.x««Kx, Galaitty quem Regienus epi- 
fcopi vicarium p^untiat . Nominum 
&. petronarum diveriitatem colligit cx 
AAionibus I. iv. &vii. quibus taKiKur 
Calato perlbnam fuiliiiet epifeopi Sy- 
raculani , & cx Ailione II. in qua 
r«xsaK Calata ex peribna epilco- 
P* Repi lublcribit s & porro in A- 
dionibus i. iv. & vi Syracu- 

fani praefulis vicarrum agit j nec 
Galatae nomen occurrit in Aftionevii. 
quod iam Regienlk epilcopns , cuius is 
vices obibar , adveatalicc. Kac is inge- 


nio hac in re abutitor contra vetitatein. 

(11) Ep. ad Mithacl. Aug. apudHar- 
duin. Cone. tom. v. p. aas. 

(ir) Ep. VIII. ad euindem Michael. 
Imp. apud I.abb. Cone. tom. ix. 

(*) Cl. Ioh. de Iohanne de div. Sicil- 
ior. ollic. cap. 1 1. p. 79 - ICfibit , Theo- 
dorum huncSyracuiammi cpilcopiim haud, 
exiltimari , quod d^poftio Gregorii A- 
sbeii.ie, cui ab Ignatio patriarcha luerat 
fuffeiSus , a Sede ytpoJhUca non fiifiepta 
remanllr infirma , uti loquitur Nicolaus 
I. Numnam Ibmpcr infirma remanfit ? 
At TliL-odorum Syracuhinuni tandem 
Archiepilcopum iure 'agnoicit Nicolaus 
ipib cir. loc. 

IijJ Not. in Can.TruUar.. XXXVI. 
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DE OETV ET PROGRES.METROE.P.n. CAP.m. XCIII.* 
jfenofta , XXII, Bafiludiutu .Potto in («TrOTsw-m', »**»<«» w* 

Xmpio^yaxin ii>iiyiyftrwam , rjft eroi E^rmorcu mat ira fuiTpOTOUrm , Ordine mC‘ 
rrojPoUtanorum prout defrriptus efi in Chartophylach , ^ quot 
eptfcepi fubftnt metropolitis ^ quem Goarus edidit (i+) , fub Sy- 
racufano metropoiita tredecim enumerantur epifcopi/ T* 2u/wx«j»f, 

2uIK(ac>I> 0 Tm/popuna . II< i • III. « Wpxyatrei.lV. i Kparu.V.o Aa\v 

fima- VI. i <ra AnTatr». VII. i •tat Tlar^tfJUi, VIII. i <jut QtpiiUf- IX. g Kt^a^afia- 
X. i A'\taaai • XI. i Ti'rl'««». XII. o MtXirw. XIII. o’ Ajrapae , Sub Syr/l^ 
cufano Siciliae. I. Tauromenii. II. Meffanae . III, Agrigentir . 
IV. Chronii , V, JJl^baei T VI, Drepani . VII, Panormi . VIII, 
Thermarum . IX. Cephaludii . X.' Alefae . XI. Tyndarii. XII. 
Melitae. XIII. Liparae, Et Nilus Doxopatrius (15) Syracufa- 
num univerfae Siciliae metropolitam fuifle feribit: hx* • «« 

tviTfOTOKiaat ?■ Xv/aatarat. ut» «»« Tttrai ixxKtniu w Sixtluetr tnneraa irat 7» 
^jrxKaiait agt 'ajm 79 Vlaioffitt , njt aa Qtfpn, w KtptKahet , agi <at Keira . 
Sicilia autem univerfa unum metropolitam habet Syracufanwn j 
reliquae vero Siciliae ecclefiae Syr acu fani erant epifeopatus , etiam 
ipfe Panormus.) &T herma y & Cephaludiumy (fT reliquae . Dein» 
de inter metropoles CPno throno fubicftas n. XLv. Syracufas enu- 
merat ; fM • 'H '2vfaAata <mi ^iiuKiat, ixaaa iTioKarai aa. m di i Ka<nrir , fi, i 
'larjptpif», y. i fi, m KtpaKatv , i. <a« ©iflf*». r”. Tlaiaffiai . f. Aiwfiatot , 

i TfOxaPa, S‘. Aapaya!. i, Turtapier. la. Kaftfvfi, AiatTtra • ty, A\tti<, iS', Tcu» 
tat macf . »i. M«XfT» naot » MaKTa , «■'. Airafic njt! . iafyutrot , li, 

, I-?. Otrwit. TaitafOf, xa. 9 Baett-ala XLV. Syracufa SicUiae y 
habens epifeopatus xxi. I. Catanae. II. Taurominae. III. Mcf- 
fanae. IV. Cephaludii. V. Thermorum . VI. Panormi. VII. Lily- 
baei . VIII, Trocalorum, IX. filcrae^antis . X. Tindarii . XI. Ca- 
rines . XII. Leontines , XIII. Alefae . XIV. Gaudi infula . XV, 
Melita infuhy quae dicitur Malta . XVI. Liparis infula. XVII, 
Vulcani. XVIII. Didymi . XIX. VJlinae . XX. T enari. XXI. Ba- 
filudir. Ceterum Svracufana urbe a Saracenis an. DcccLXXviri. 
prope deleta, Sc Archiepifeopo Panormum ad Amiram abdu£lo, 
antilles ei ordinari defilt . Labente tempore Graeci plurimi, qui 
Panormi, ubi feJes Agarenorum Amirae erat, fub eorum iugo 

vivC' 

(14) In AppcndiC’ aui Codin. Curo- (15) Dc quinq. tliron. patiiaichalib. ad 
palat, p. Roger. I. 
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XCrV. ‘FIMIAWr DIATRIBA I.' 

vivebant, ibi Archiepifcopum fibi elegerunt: inque ea Orbe is a 
Northmannis repertus fuit anno mlxxii. , quo Panormo potiti 
funt (id). Quod ergo Syracufanus Archiepifeopatus iamdiu fub 
Saracenis fuppreffus iuerat, rata potius Panormitani Archiepifeopi 
iura, fub Saracenorum dominatione parta, habuerunt Romani pon- 
tifices Alexander II. & Gregorius VII. (17). 

Mox Catanenfis in Sicilia fedes Arcbiepifcopalem dignitatem 
a Graecis cft na£Ia • Certum autem eft , decus hoc fub Leone 
Ifauro haud habuiife . In diatypofi enin^ Leoni Sapienti tributa, 
quae certe fub Leone Ilauro incoepta eft , Catana inter epifeo- 
patus Syraculano metropolltae fubditos , non inter metropoles 
exhibetur . Augurari non abs re pofTumus , Catanam ad 
archiepifeopatus dignitatem eveftam ante Cdffcilium Nicaenum 
II. anno dcclxxxvii. cclebraturh, . In hoc enim Theodorus 
Catanae poft Nicetam Gotthiae metropelrtam collocatur , ante 
omnes Siciliae epifeopos. Praeterea cum metropolita Syracufanus 
abeflet , ac pro eo vicario nomine Galatus presbyter intervenif- 
fet, quoties Siculi praefales fuam expromere fententiam vellent, 
aut folus ipfe loquitur , aut femper eft a capite intercedentium 
(18). Porro Nilus Doxopatrius (19^ Catanam propter s. Leo- 
nem eius epifeopum honore archiepifcopali - au 3 .’.ra inquit : 

xti e K«T«r» irtexTr» lea w tayai-.r T» irifiti» aa;a 7 B«- 

aynt AKtTtsf tot ‘rarTxi iVisr.Mr»» , «» A'p}^n'riexmiir • tu xai Iti ixu 
mexiva! ip iavTur. -rxi» i» acu TaKTiKtts aptiaHTtu juu «k/T» It Spetoii Kairat- 

o-ifKToxiu! . Sed & Catana i^fa antiquitus cum ejfct epifeopatus ^pro- 
pter s. Leonem eiufdem eptfcapum , ah Imperatoribus ad archiepifeo- 
patum eve 3 a ejl •. quapropter nullum ipfa ' fub fe epifeopatum ha- 
bet , licet eadem in Tali icis inter fedes CPno fubielias adnumere- 
tur Idem repetit num. Lxvi. , dum fedes CPno thro- 

no fubditas enumerat : u<- H K«7«» triaxym »s« "Z^faxuett Vifiniuija 
tt tia att ayior Antra. xLvi. Catana .y quoc cum Syracufani ejfet e- 
pifeopatus , propter s. Leonem in archiepifeopatus dignitatem provebla 
ejl. Ergo eigfmodi decus vel ipfo vivente Leone , vel paullo poft 

obti- 

(16) Vide Gaufred- Malaternm lib.iT. lum cit. loc.p. 82. 

ep. XLv. , & Pinum not. I. ecdef. Panor- (18) Conf. Att. I. &II. 

niit. p. 51;. & feq. - (iq) Cit. npulc. de quinq. tliron. pa- 

(17) Conf. diploma Calixti II. ad Pe- triarch. ad Roger. Regem, 
trum Archiepiliop. Panormit. apud Pir- 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. P.II. CAP,III. XCVl 
obtinuit. Leo autem Catanenfis iam epifcopus 3 . Leone Conftmitin» 
Impp. , audita prodigiorum eius fama, CPolim arcefFitus eft, ut 
habent eius A£fa apud Caietanum (20). A vero propius abed, 
Imperatores hofce iulfle Conftantinum Copronymum, eiuique fi- 
lium Leonem, quem adhuc puerum, rogantibus Proceribus , in 
confortium imperii anno dcclxxvi. pater adfeivit , atque hic 
anno DCCLXxx. mortuus eft. Ante hunc igitur annum s. Leo 
Catanenfis erat epifcopus, & ante an. pccLxxxv 1 1. quo Theodo- 
rus Otanae Concilio Nicaeno II. interfuit , obiifle oportuit . In 
Concilio CPno rv. an. dccclxx. habito inter Metrophanem 
Smyrnae, & Michaelem Rhodi metropolitas recenfetur Euthy- 
mius mctropolitanus Catanae. Euthymio in Catanenfi fede fuccef- 
fit Antonius , qui metropoVtta civitatis Catanae appellatur in la- 
mina plumbea apud Ficoronium, (21). In diatypofi Leoniana,a 
Leunclavio^ ACemano vulgata , loco XLv. collocatur Cata- 
nenfis Archiepifeopus ' T*i Kccranif irwiittr»: tnr ^ Catanen- 

fi qui fuhfit nullus efl thronus . Quin vel pofl: Catanam Ro- 
manae feJi per Northmannos redditam , Graeci eam fedi- 
bus CPno throno fubditis accenfere perrexerunt . Ita in Ec- 
thefi Andronici Palaeologi , definente faeculo xiii. conferi- 
pta , num. Lvii. inter metropoles Graeco pontifici fubditas 
refertur Catana : i Kx-ram nf. »j* , iis , Catana ex 


XLiv. loro in Lvii. defeendit 

(20) In Aft. SS. Siculor. tom. u. p. 
5. & fcqq. 

(21) In colled. de plumbis diplomat. 
taS. XVI. n. 4. 

(*jloh:innes de Inhan.Codic. diplomat. 
Sivii. difl. II. aiiique Icribunt , etiam Tau- 
romenitanam , & MeUnnenfem in Sicilia 
fedes ad archiepifcopalem dignitatem per 
Graecos eveJIas. Tauromenio decus hoc 
afferit, quod Tauromenitani epifeopiZa- 
charias , Greporius , & Theophanes di- 
cuntur archiepi/copi . At Concilio Nicae- 
no II. an. DccLxxxvii. interfuit hha>t- 
7 !fs Taiirrmrrat epifcopus , qui inter 
reliquos Siciliae antillites numeraiur . 
In diaf>'pofi Leoniana fu!> Syracufano 
metropolita recenfetur TauromtritanMS 
epifcopus . In aliis laterculis fediun) 
throno Byzantino fubieilatum num- 


CAP. 

quam inter honorarias metropoles Tau- 
romenium, uti Catana in eadem Sicilia, 
exhibetur. Zacharias Cophus Tauromeni- 
tanus Photio adverfus lanarium patriar- 
cham adhaeflt, quodque divelli ab eo no- 
luerit, a Concilio CPno I\'. an- DCCCLXX. 
eieilus ell , fedeque Tauromenitana ex- 
cidit. Eum metropolitam Ctulcedonen- 
fem Photius creavit, teite Niceia . Gre- 
gorius vero QettmeiSR AnhiepifeopusTau- 
ramciiii non alibi dicitur , quam in inferi- 

? Itione Hcmihenim tu Evangelia domlnica- 
la , & ffjla totius an‘ii , quas Graece 
fcripfit . Eodem archiipifiopi nomine vo- 
catur Theophanes Cer.imeus in Homiliis 
Graece conicriptis , qui fub Rogerio Re- 
ge Apuliae ac Siciliae (hic ab an.atcxx IX. 
ad MCLii. reanavit)<floruit. Sed levibus 
inccriifque hifce momentis , praeiertim 

gra- 



,xcvi; 


FIMI A.K I D I A T & I B A‘ £ 


GAP. IV, - , 

Nullum i» ceteras Regni eccleftas^ Calabris & Sicttlis exceptis^ 
CPolitaui patriarchae ius . 

H A£Icnus Byzantini patriarchae aufloritatem in ec«lcfias Re* 
pni , ac metropolitas & Archiepifeopos in veteri nova- 
que Calabria , inque Sicilia ab illo paiTim inllitutos , expofui- 
mus; oftendendum nunc eft , Graecorum pontificem in reliquas 
omnes Regni ecclcfias, praeter Cilabras Siculafquc , nullum ul- 
lo tempore ius exercuiffe . lam univerfi Campaniae , Samnii , 
Apuliae, ac Lucaniae epifeopi, five Ducatus Beneventani , Nea- 
politani , Surrentini , Amalphitani , Caietani , Principatus Capua- 
ri & Salernitani , Romano metropolitae fuo femper adhaeferunt, 
nec umquam ab eo avulfi.*Si qui harum regionum praefules 
ambitionis fpiritu a£li archiepifcopale decus a CPoIitano patriar- 
cha fibi oblatum admifere, honorem illegitime partum dimitte- 
re a Romano pontifice cogebantur : quique a Romanae Sedis 
obedientia defeifeentes ad Graecorum rchifma accedebant , eccle- 

fiafii- 


gravioribus in contrariam obnitentibas , 
Tauromenio locus inter archiepilcopales 
haud dandus . Qiiod vero ad MelTincti- 
fem fedem, frultra ea inter archiepifeo- 
pales refenur,quia in diatypofi Leonis Sa- 
pientis inter archiepifeopatus CPnotbro- 
no fubieitos num.xvn. recenfetur » Mr- 
onm , Meftnay hoc eft Meifana ; Jiam 
haec non de Meifana Siciliae, fed provin- 
ciae Europae intelJigenda eft . Difcrte No- 
titia Graeca apud Carolum a s. Paulo p. 
^4. l£t»pyr\m( , i , 

era , provinciae Europae , Dri- 

caparorum, five Mefenes. Dricipara , Pto- 
loinaco tefte, eft Thraciae oppidum, Ar- 
cadiopoli vicinum in Itinerario Antonitri. 
Conlonat •ra’^11 vpoKttSttfKii nor eoitt- 
‘rarur 1 lurfiap^ur tuu i/Tcxtp<iX*> *»i E’- 
inxncKr , Oriio praejidentiae ss, patriarcha- 
ruMj O* metro^Hutrum , autocephelo- 


nm . <ir epifeopertm , edita a Goaro Ap* 
pend. ad Codin. Curopalac.de Ofticialib. 
CPnis, ubi Dum.xiiti. inter autoceplu- 
las numeratur; EV. v»r «vt»< , er« 0^«* 
x»f , 0 Mtrir»* , provinciae eiufdtm , feu 
Thraciae, Me/eiu . Coofirmiat haec Con- 
cilium Nicaenum II. an. dcclxxxvii., 
cui Gaudiofus Meffanae e Sicilia , & 
CPnum IV. an. dccclxx. cui Grega- 
rius epc/icopus Mefinae fubfcrmiere . In 
his enim fynodis antiftes Meffanae , five 
Mefinae, kmpet epi/copus ar- 
chiepifeo^s appellatur , nec nifi inter 
meros Siciliae epifeopos numeraturj con- 
tra ac deCatanenfi praefule fa£Ium,qui 
otpote archiepilcopus a Graecis creatus, 
Metropolitae titulo in Concilio CPno IV. 
exornatur, & inter Smyrncnfeiti, ac Rho- 
dium metropolitanos imeriicitur , cenif- 
funo partae dignitatis argumento. 
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V DE ORTV ET PROGRES.METROP.P.II.CAV.ir. XCVII. 
fiaflica communione y graduque fuo eliciebantur . £c fanc Le« 
Kiiurus, primus avulfionis eccteiiarum a Romana Se<ie auftor ^ 
tantum Calabris ac Siculis tributum capiutionis impnerc, folol- 
que Calabriae & Siciliae epifcopos avertere a Romano mctro- 
polita potuit; reliquarum provinciarum non itera ^ quod fcilicet 
in eas provincias, quae tantum ex Italicis Graeco Imperio re- 
manferant , per Pracfides fuos abfolutam exercebat poteftatem ; , 
non autem in ceteras , quod eae aut Longobardis fubeflent , 
aut a propriis Ducibus regerentur, qui tamquam foederati, non 
fubiefli Graecis Auguftis obtemperabant , fuaque privilegia fer- 
vari firta tecla volebant . Romualdus Beneventanus Dux circ. 
an. DCLXix. Graecis abftulit Tarentum , Brundufium , aliafque 
urbes , coque tandem res venit , ut praeter veterem Calabriam, 
extremofquc Brutios, ac Siciliam, reliqua Longobardis ceflerint: 
qua de re in rattpyi» huic diatribae adiefto opportunus dicendi 
locus . Inter urbes , quae Longobardis totum Longobardiae 
& Calabriae Thema occupantibus , remanferunt in poteftate 
Graecorum , Neapolim , Caietam , Surrentum , & Amalphim c- 
numerat Conftantinus Porphyrogeneta (i) . Harum tamen ur- 
bium Graeco imperio foederatarum epifeopi a Romano pontifi- 
ce ordinabantur . Quin Graeci poft Ifaurum, etfi quas olim ad- 
quifiverant fedes mordicus retinerent , in urbibus tamen quas 
aut occupabant, aut recuperabant, ea oeconomia utebantur, ni- 
hil ut in iis quantum ad ecclefiafticam politiam innovarent . 
Ita Graeci AugulH triennio 8 c novem menfes Longobardiam 
poflederunt , nempe ab anno DCCCLXXXxt. quo Beneventum eft 
captum , ad an. dccclxxxxv. quo a Guidone Duce recupera- 
tum . Sed nihil a Graecorum Strategis eo temporis fpatio, 
quo Beneventanum Ducatum rexerunt , in ecclefiaftico regimine 
immutatum, evincunt ipfa Strategorum praecepta, data Abbati 
Monafterii s. Sophiae de Benevento, s. Mariae de Cingla , & s. 
Mariae de Plumbariola apud Leonem O.Iienfem (2), & Maioni 
Abbati monailerii s. Vincentii de Vulturno apud Au 61 orem 
Chronici Vultumenfis (3) . Idem condat ex ferie epifeoporum 
Tom.VI. n Sam- 

( I ) De Admini/lr. ^ Imper. c»p. (1) Lib.i. Chronie. Cafitu cap.xLt:& 
xxviu (j) Lib.iv. p*g.4i3. 
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?i»mnii & Apuliae, qai tempore illo occupati a Graecis Bene- 
ventani. Ducatus iuris efle Romanorum pontificum perrexerunt, 
j^^orroquas faeculo x.&xi. urbes in Apulia Graeci recuperarunt, 
CPolitano pontifici non fubdiderc, ne Romanos antifiites fibi in- 
lenfos redderent . Quin Graeci Strategi Augultorum fuorum 
nomine Apulis epifeopis a Romano pontifice confecratis privile- 
gia manere farta te£ia iuflerunt, uti conflat ex privilegio a Ca- 
locyri Catapano dato Rhodollamo Tranenli epifeopo an. Ch. 
DCCCCLXXXIII. , & ex diplomate a Gregorio Trachaniota 
conceffo Chryfoftomo Archiepifeopo Barii & .Trani an. Ch. 
DCCCGxCix. , de quibus mox dicetur. Hinc fadum , ut polt 
avulfas per Ifaurum a Romana Sede Calabriae ac Siciliae ec- 
clefias , Calabri Siculique praefules conciliis CPolitanis frequen- 
tes adfuerint, nunquam in Romanis : contra vel poft Ifaurum 
epifeopi in Ducam Beneventano, Neapolitano, aliifque eiufmo- 
di locis degentes , comparcant in conciliis Romae celebratis ; 
quod fcilicet numquam a Romano metropolita fuo diverterint. 
Concilio Romano fub Zacharia P. an. DCCXLlll. habito interfuere 
Auferamus Bifuntianus ^ Anfridus Cufentinus ^ Cacfareus Be»e- 
vent/tuus y Theodorus Capuams. Concilio Romano fub Paulo P. 
an. DCCLxi. Domnus Mnrturanenfts (5) fubfcripferunt . Concilia 
, autem Romano fub Leone IV. an. DCCC LUI. Sergius Cumanus ^Ta- 
larus Minturnenfts ^ Liuderifius Marfenfss y VrfusArcbidiaconus vicem 
agens Pes ri epifeopi Tbeasinenjls y Rampersus presbyter vicem agens 
Hieremiae epifeopi Aprutienfts . Et Concilio Romano fub Ni- 
colao I. an. DCCCLXI. Leodrifus Marfteanus y Landulfus Capua- 
ttuSy Leo Caictanus , Iohannes Terracinenfis , Georgius Traieila- 
nusy (y Asbanaftus Neapolitanus ( d ). In diplomate pontifi- 
cis Paulli I. de ecclefia & monaflerio ereRis in pternis aedibus 
fub titulo SS. Stephani & Silvcftri PP. an. dcclxi. dato le- 
guntur Leo Salernitanus y Sutbinius Tranenfts , Leontius Amiter- 
- ninus. 

(4) ApuJ Baron. «<J_A.C.ncrxti ri. (5) Apud Bsron. ad A.C.rcctxi. V.id. 
Iq;itur Anfredus Tarentinut, Sed Anfri- Dominic. Georgium difllde ecclefia Setina. 
dtis Cv/fHtias habetur in Codice vetullif- ’(d) Tefie Petro Suixiiac. in eiu': vita 
fimo Cafifincnfi Lon^obardici? litteris con- apud Murator. S.R.I. toni, ii.part. ii. 
feripto apud Vghell. in addead. ' D. 16. p. tojj. 
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DE ORTV ET EROGRES. WETROR. P.II. CAP.IV. xClIk. 
frinu!. Haec plane oftendunt , epifcopos hofce femper iuris Ro- 
manae Sedis hiilTe. Sed & univerfos Campaniae, Samnii, Apu- 
liae ac Lucaniae praefules vel poft Ifauri tempora a Romano 
pontifice confecratos , numquam a CPolitano , eo etiam tempore 
quo urbes in iis regionibus pofitae Graeco Imperio parebant , 
compertum eft. Hinc tiil mirum, fi.in Graecorum Notitiis non 
nifi veteris novaeque Calabriae 8 c Siciliae fedes inter throno By- 
zantino fubditas referantur. 

Qiwe propofuimus ut luculentius innotefeant , ^quirenduiu 
modo efi, an epifcopales fedes, Neapolitana in Campania, £a- 
renfis, Sipontina, Tranenfis, Brundufina , & Tarentina in^pu- 
lia , ullo umquam tempore CPolitano ptriarchae fuerint fubie£lac. 
Quoti ad Neapolitanum antillitem attinet, conftanier is Romano 
metropolitae inde ufque a primis ecclefiae temporibus adhaefit, 
‘ncc ullo umquam tempore Graeco patriarchae fubfuit - Tum 
vel peft Ifauri tempora cleri populique Neapolitani te/limonio 
clcSlum a Romano 'pontifice confecratum , ex Iohanne Diaco- 
no (7) compeniflimum eft. In Synodis quoque Romanis, poft 
Calabriam & Siciliam a Romana Sede divulfas coa£lis , Neapo- 
litanus epifeopus non raro comparet. Molitus quidem eft By- 
zantinus patriarcha Neapolitanum praefulem fibi pellicere , obla- 
to epifeopatus illicio ; fed operam lufit . Rem enarrat’ Jch. Dia- 
conus (8) : Hic ( Sergius Neapolitanus epifeopus ) dum a Gn:e- 

coTum pontifice (*) Archjepi/cepntum ( * ) nanctfceretur , ah An- 
tifiite Romano correptus ^ veniam impetravit. Non protlit hi- 
li 2 ’ fto- 


(7) Tn Chronie. Neapol. epifeop. a- 
p'ud Murator. .S.R.I. tom.i. part.ii. 

(8) In vit. Sergii epilcopi, Ncapol. 

XJLVIt. 

i") Ita dicebatur patriarcha CPob’ta- 
nus , qui eti."!T) Patriaulut 

apud nos nunuipatut : non ijitod Sedes 
Neapolitana patriarchae CPoiitann fub- 
'm crtt , fed quod quum faecularis tunc 
Neapolitanorum refpubljca lalcem hono- 
re tenus principi CPolitano fuhe!Tet;eo 
fiebat ut Regiae urbis Antilies a Nea- 
politanis, qui m ritibui^utirais etiam 


CPolitanae ccclcfi.ic politiam requeban- 
tur , fine addito ledis, faifiant-a 

diceretur. Sic fanfti Eutycbius,& Tbo; 
mas rcgi.ic urbis antillitcs patriar- 
tkae vocantur in vetullo Ne.apt>litanae 
ecclefiae Kalelldario, ut nblcrv.it M.iio- 
chius comment. in illud Kalendar. dic 
XXII. Mart. p.99. & die vi. Apnl. p. 
7.6^. 

(') Intcliipe merum Archicpifcop.-.tns 
honorem fine fuffrapnaeis cpilcopis. Vi- 
de quae de hac tc diximus cap. iii. p, 
ixxx. io noc. 



F I M I A N I D I A T R I B A I. 
ftoriographus fub quo Imperatore, & a quo patriarcha Sergius 
fuerit follicitatus . Sed tempora Leonis Ifauri fatis congruunt ,• 
quum Sergius, Confiamino Copronymo imperante , non nili an- 
nis tribus fupervixerk : unde fccinus conferri in Anallafium i- 
conomachum poteft . In irritum autem molimina Graecorum 
.abiere; nam Sergius a Romano pontifice Gregorio IJI. *repre- 
henfus , ventofam illam dignitatem, ab illegitima largitore fur- 
reptam magis , quam fibi comparatam abiecit ; ac epifcopali di- 
snirate entuentus, Romanum metropolitam agnofeere , ut antea, 
utius duxit {*) . Revera , Sergii in Sede Neapolitana fuccelTores 


A 

(*) Praeclare vir ad miraculum (a- 
pientinimus Mazochius ditf. hiOoric. de 
cathedr. ccclcf. Neap.part. 1 1. cap. 1 1. 
5 * IV. p. 1 14. leq. ouendif, w«//o um- 
tjvam tempere CPolitmts patriarchis in 
/etiam Neapolitanam ius ulhm faiffa . 
Eius haec funt verba: Neapolitanas pon- 
tifices ubi canonice elefii e£ent . Romam 
fuijje m‘lf-s ab Romano pontifice confir- 
mandos & confiterandes .totus Iohamis dia- 
coni pontificalis liber ‘locis omnibus cla- 
mat : tiec ufquam ullius By-antino pa- 
triarchae /ubi^iionis vefligium auf exem- 
pli m ab eo affertur , praeter illud Sergii 
celeberrimum t quod quia rem, de qua a- 
ghnus, 'mirifice confirmat potius , qaan 
enervet j minime omittendum reor. Sub o- 
£iavi faecula milia pojl s. Laurentii epifeo- 
* fi cdtitum, quo paSo acente lobanne Duce 
Neapolitano Sergius elcShts fuerh , pojl- 
qiiam fatis accurate chronographus narraf- 
Jet y haec addit Hic ( Sergius ) dum a 
Graecorum pontifice ( h. e. Patriarcha 
CPno ) Archiepifeopatum ( mulam au- 
tem archiepifcopalem dignitatem , fine ia- 
re metropolitico inteHigtt ) nancifecreturj 
»b antidite Romano ( Gregario II. qui 
tunc /edebat) correptus , veniam impetra- 
vir„. Hiinc in modum Bjtzantini patriar- 
chae tunc irriti ceffere conatus. Hinc diu 
poflta jlcchiepificopali apice Neapolitana fe- 
des apud Latinos caruif.nec nifi decimo fac- 
tui 0 Neapolis metcopcliticam dignitatem ab 
Sede uipojlolica obtinuit. Deinde pergit; 


num- 

Dfx/ Neapolim per - illos trecentos prope 
annos, qui inter Serfmm epnfcopum tjT 
vergentis decimi faeculi terminum intercef- 
feruHt, ea dignitate apud Latinos caruUfi 
fe : mm ceteroqui apud Graecos ab ilh 
ufitue Sergii Neapolitani faBo /edes Ne»- 
pcilitana femptr tntet archiepifeopatus nur- 
dis ( k. e. metropolitico throno carentes ) 
Byzantino patriarchae fubditos numerata 
fuit , etfi Neapolitanorum ingratiis , <ie 
fajiu tantum ac molimln» confutto Grae- 
corum . Itaque ht celebri Leonis No- 
vella apud leiinclavium lib. 'i 1 1. lur. 
Graec. Rom. inter Archnepife^tus metro- 
politico throno carentes fub CPlitano pa- 
triarch;a v.jjNeapoliSjjpowrw, mtm, 

xv.,,Meflana„. funt qui ab illa Leo- 
nis tmruxiaaii Neapolim abeffe malunt , 
aut fi fit , aliam Neapolim intelUgi ha- 
bent : qua fi vero ab immodico Graeculo- 
rum tumore quidquam periculi immineat. 
Sed & Nilus Doxopairius Rogeeio Regi, 
uti volunt , coaevus accuratam deferiptio- 
nem tum metropclccn tum fimpliciiim At- 
chiepifcopaiuum Bycantino throno fiibieilo- 
rum elucubravit, quam Leo AUatius lib, 
I. Confenfionis cap.x.xiv, edidit , in qu» 
poji metmpoliticos thronos recenfentur qua- 
tuor & triginta „Stdiis Archiepilcopalcs 
( ) quae throno CPolita- 

no fubiacent , nulli tamen Metropolita- 
rum obnoxiae ( f/irt tyeaui Co’ laorat 
immovar) nec habentes fub fe ullos e- 
pifeopatus,,. Inter quas nara. ix-„Neapo. 
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numquam fe Arcbiepifcopos dixere ad Sergium illum , qui pri- 
mus Neapolitanorum praefulum ArcbiepiJcopHs dicitur , vivebat- 


Iis„ num. Txvi. ( «' KsriMv j- 

tur. Itaque, Mt dixi , at> illo Serj^ii in- 
ax/pujto ambitu Neapelitaiii amijhttt a- 
futl 0 ’M<roy„ Aichiepilcopi throno caren- 
tes,, ; at apud mflros pari loro 

ac ceteri tpi/copi erant : donec tandem pojl 
medium decimum faeculum ( quoannoy incer- 
tum ) a Remano pontifice rum merum dumta- 
xat ^rchiepi/cepi ntmen ,/ed ti!" metropoliti- 
cam dignitatem funt ncflri .Antifliteraffecuti. 
Tandem noc/xiii. mter'alia fubiicit : 
Illud autem propius fidem efl , JIatim poji 
Capuam ( primam omnium hujus Regni 
/ediiim anno 96S. ab lohaime Kltt. in 
metropolim ereilam ) Beneventum an- 
no fequense , JIatim Neapolim eodem ho- 
nore auBam fiiiffe. Mihi autem pro. ea, 
quae cuique in re litteraria conceditur 
lentiendi libertate , ac iure veritatem , 
uae prae omnibus colenda ell,detegen- 
i, liceat in nannullis a fummo viro di- 
(cedere. Primum inquit is(Muratorium 
not. Lxiii. in loh. Diacon. Chronie, fe- 
quutus) Sergium Neapolitanum a Grega- 
rio II. qui lune /edebat reprehenfum , 
quam ArcInepifeopatus dignitatem a CPo- 
litano patriarcha oblatam acceperat , re- 
iecifle. -At Sergii ambitioni non Grego- 
rius II.,fed Gregorius III. oWlitit. Con- 
flat enim ex Theophane j Leonem Ifau- 
rum in rabiena f/tk/am Calabra» Siculofl- 

? iue gravilTimis tributis «pprelTiflis ecclb- 
las Illyricianas , Calabras & Siculas a 
Romana ad Byzantinam Sedem tradu- 
xifle , anno Imperii eius xvi. , qui efl 
Chriiti Dccxxxii. Hoc autem anno Gre- 
gorius lll. pontificatum gerebat , mortuo 
att.Dccxxx.Gi«Q(io Il.Videfupra cap.i.ph 
70.&leq.D«)ii£poft lannonium Hifl.Civ. 
Regn. Neap.KbkVi,eap.vi 1. tradit ex tm- 
Lconi^Cjraccofi ab iilo Sergii fa£h) 
Neapolitanum m Campania praelulcm in- 
ter n udos archiepifeopo* Byzantino patriar- 
chae fubditos, itemque ||eifluieolm ia 
* 


Sicilia, numerafle. At A 7 Mpo//r,quac ibi 
nunuxiv. refertur, non Campaniae, led 
Piftdiae efl . Difcrte in Notitia apud C.aro- 
lum a s. Paullo in Appendic.p.j4-,& Coa- 
rum ad calc. Codini E'xuiixm', 

i Nwrtroxinr, Preruinciae Pi/idlae , Neapo- 
lis. Ex hac PiAdiae provincia Concilio 
CPolitano iv.an.occcLxix.&DCCCLxx. 
habito Leontius mijericordia Dei Archie- 
pifeo^ Neapoleos ; & Pfeudo-Synodo 
'Pnqiianae ad Photium CPolitanae Sedi 
reflituendum pofl Ignatii obitum an. 
DCCCLxxix. coa£lae Atotnii 
Leontius M‘tfpc//>-,fubfcripfcre.Nihil prorfu 
efl,curLeontiu'n illum Neapolitanum in 
Campania praelulcm fuifle fulpiceris ; nans 
anno dccclxix. & lequente, quo Sy- 
nodus illa CPoli habita efl , non I.eon- 
tius, fcd Athanaftus Neapolis in Cam- 
pania eccleTiae praeerat , qui a Leone 1 v. 
anno dcccl. coniecratus, an. dccclxxii. 
deceflic ^ nec is umquam CPolim conceflir, 
ut ex Iohanne Diacono & Petro Sub- 
diacoDO in eius vita conflat. Pari medo 
Me/ene, quae in eadem Leonis 
au num. xs'. inter Graecos archiepifeo- 
patus affertur, non Siciliae efl, {edDri- 
ziparis Europae, ut ex ipfis Graecorum 
latercul is. probatum dedim us cap.i 11.p-96.in 
noL A Lronis itaque d fpofitione ablunt 
Neapolis Campaniae, Si J\dejfana Siciliie, 
Has autem^ inter arcbiepircopatus a Grae- 
cis receiiteri perhibeamus , nihil quidem ab 
impotenti Graeculorum laflu, vcntoflique 
Graecia rei noflrae metuimus. tancum tot 
veris Graecorum mendaciis falfiim adii- 
terc mendacium, vel Graecorum ipforum 
ingratiis, iure pertimclcimus. Illud vero 
praeflanti viro cxcidiff: nollem , Nilum 
accuratam deferiptionem metropoleon Sc 
archiepiicopatuum Byzantino throno fub- 
ieftorum confeclife. Numnam accuratus 
dicetur Graeculus hic , qui fub Rogerio 
Rege fcripfit , quo tempore Calabr.s Si- 

cuUf- 
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que ann. MV. & mvi. , parta nimirum a Romano pontifice me- 

tropoliclca dignitate. Sergii huius antecefibr Athanaiius III. an. 

DCCCC- 


culifque ecdefii; Romano pontifici iam 
reftituti?, nulla ulpiam erat, quae Grae- 
co patriarchae l’ub.'flct:& tamen ille de 
loquitur perinde ac fi adhuc Graeca- 
nici iuris efTent? Qui Graecorum pani- 
hut fiudens in dercribendis metropolibus 
& archiepifeopttibus Byrantino antilliti 
obnoxiit, rebufque Repni , tot «Vir*r« 
&. mendacia convellit, quot in legentium 
cculos confefiini incurrunt? Vide cl.Af- 
feman. de Reb. Neap. & Sicul. cap.iv. 
tom.iv. & Cap.x. tom.m. N’e longius e- 
vagemur , Nilus inter archiepilcopatus 
num.ix. Ntapslim^ num.xii. Me/enem, 
&iram.xxvi. Crefanetn refert.Dum archie- 
pifcopalibus Graecorum fedibus Ueapolim 
& Mefrtim accenfet,aut Graecorum la- 
tercula (equinir , aut ab iisdifcedit : fi prius, 
de Neapoli Pilidiae,acMen'ana Europae 
accipiendus efi , uti veteres Notitiae li- 
quido demondrant ; adeoque falfum ett^ 
Nilum Neapolim Campaniae , & Mei- 
finam Siciliae recenfuillc: fin pollcrius , 
fecum ipfe confiidatur . Nimirum idera 
Nilus num.xLv. inter metropoles recen- 
fet Syracufas , epifeopatus xxi. fub fc 
habentes; num.iii. lub Syraculana me- 
tropoli Meffotem ; & num. xii. inter 
areniepifeopaTus Mcftntn ponit . Si haec 
Mtfow eadi-m efl ac Mefiana Siciliae;aut 
duae in Sicilia Mefianae aevo Nili fue- 
rint oprrtet, quarum altera fuh Syracu- 
fis epifcopalis , altera archiepifcopalis e- 
rat; aut uno eodemque tempore eadeni 
Meffana J5t epifeopatus fuerit, & archie- 
pilcopatus ;'quo quid abfurdiusPAt magis 
dl, ut Nilum Meflanam Europae, non 
fecus ac Neapolim Pilidiae inter archiepi- 
feopatus enumerafie putemus. Dum ve- 
ro iplcmet Nilus Qraxontm inter archie- 
pilcopaAes fedes colloCat, fpiendide men- 
titur; cenum enim ell , Crotonem nec 
fub Graecis , nec Northmannis eiufmo- 
di decus adeptam . Quin accuratus hic 


metropqleon & archiepifcnpatuum deferi- 
pior fibi non conflat in hac re; namex 
Tatiicts Nomocanoms fitb throm CPdht- 
»o,hoc efl Leon is, aut ixitati 

Andronici, duos tantum in Calabria me- 
rropolitas Reginum & sanRae Stifrinae , 
archiepilcopum vero nullum agiwfcit ; 
Metropolitas autem enumerans , num. 
XXXI. Regium Calabriae fub fe habere 
XIII. epifeopatus, inquit. Quinam tre- 
decim hi epifeopatus metropolitae Re- 
p;no fubditi ? Profeflo iidcin , qui in 
Leonis difpofitione exhibentur , inter quos 
num.xxxii. oftavum locum obtmer o 
KfoT»»».- , Crwwfv/f . Hanc Leonis Li*» 
TuTMij' fpcchvit Nilus , dum tredccim 
R egino metropolitae epifeopatus fubie£his 
enumeravit , adeoque eorum numero Cro- 
tonei^cm quoque comprehendit. AVi,r«T« 
ergo docet , dum num.xxvi. inter ar- 
chieptfeopatus Crotonem refert , eamdetn 
fcilicct ledem nunc ad cpiftopalem de- 
primens, nunc ad archiepifcopalem im- 
mani arbitrio extollens. Vide fupra cap. 
III. in not.p.xc.Tandem 'mperare n ihinon 
Mffum , ut incomparabili Mazochiu ad- 
Aipuler , fubiicienii , ytji Capuam a-ma 
DCCCCLxvi 1 1 . & Beneventum anno fe- 
qtunte, flatim Neapolim in ccclefiaflicam 
metropolim evctlam fuilTe. Verum Ca- 
pua non anno nccccLxviti. , ut cum 
Baronio ac Ughello fummus vir tradit, fed 
anno dcccclxvi. metropoliticam digni- 
tatem ell na6ta : tum Beneventum an- 
no r.ccccLxix. : poli Beneventum flatim 
Salernum anno Dccccixxxi v. : tandemque 
Neapolis ; quae quo anno mctropolitica 
dignitate ornata fit, non liquet. Coniici 
tantum potell , primum cius Arclijepi- 
icopum luiflc Argium illum . qui ann. 
Mv. & mvi, vixit. Quare adfirmari iu- 
re nequit , Neapolim Jiatim poli Be- 
neventum archiepifcop.‘>Ic decus adcprain 
fuiire;tum quia poli Beneventum flatim 

Sa- 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. P.II. CAP.IV. CIi:. 
DCCCCxxxviI. & DCCCCLx. fc epifcopum fubfcribit . Hau:l 
hic praetereunda Muratorii (9) adnotatio : lam a nafceme , in- 
quit , Chrtfii ecclefia Roma/jo patri jrcbatui fubejfti coeperunt fvi- 
fulae Occidentis ccclefiae ^ atque adeo Campania ipfa ^in qua l^eapo^ 
lis . f^ide nunc quibus artibus patriarcha CPolitanus ufurpare 
Romano pontifici , ac in fuam ditionem trahere Neapolitanum e- 
pifcopum moliretur , nempe oblato Arcbiepifcopi titulo . Neque fibi 
ab bifce illecebris cavit Sergius epifeopus^ ambitionis fpiritu a^us. 
Sed e» lohanne Diacono difeimus ^ eumdem reftpuijfe^ ac in irri- 
tum cejftjfe Graecorum conatus , obftftente Papa y fcilicet , ut opi- 
nor y Gregorio ll.y immo Gregorio III. ( vide adnot. fubie6lam fu- 
pra p.Ci.j.Iterum Byzantinus patriarcha iuITu Conhantini Coprony mi 
conatus eft Neapolitanum fibi antiftitem pellicere . lohannes 
Diaconus (10) memoriae prodit, Paulum Neapolitanum epifcopum 
a Romano pontifice confecratum propter Graecorum connexionem 
recipere noluijfe concives fuos . Poft obitum enim Calvi prae- 
fulis Neapolitani Paulus Neapolitanae ecclefiae diaconus a pon- 
tifice Paulo I. circ.an.DCCLXii I. confccratur antiftes.Hanc ele- 
flionem aegre tulit Copronymus Imp. , qui Graecum epifcopum 
intrudere in fedem Neapolitanam fatagebat, ut eius opera Nea- 
politanorum animi a cultu lacrarum imaginum avenerentur . 
Neapolitani autem , qui in civilibus potefiati Graecorum , ut 
idem inquit lohannes, parebanty Paulum recens confecratum in- 
tra urbem propter Graecorum connexionem recipere noluCrunt, ne 
Graecum in fe Caefarem concitarent , fed ad s. lanuarii extra 
moenia federe aliquamdiu permiferunt , quo ex loco ecclefiae 
negotia adminiftrabar, eique tamquam paftori fuo morem gere- 
bant ; donec poli biennium fere Imperatori fignificantes fe pallore 
diutius carere non poffe, Paulum follemniter in fede locarunt . 
Ita repetiti Graiorutn in Neaplitanara ecclefiam aufus in calTum 

V cef- 


Jalemum elurmfvii dignitatem adfecuta 
eil i (u:n quod fpatium annorum xxxvt.', 
quot dccumint ah anno ncccctxix. quo 
'Beneventum mctropolittca lede'; evafit, 
»d anuum Mvi. quo Sergius vixit, tam 


breve <ic propinquum acAimart non de- 
bet. Confer mfra pnrM 1 1. cap.i. 

(9) Not.Lxi 1 1. in Ioh. Diicon.Chttm. 

(10) In vit. Pauli Neap.jepifcop. 



CIV. FIMIANI DIATRIBA!, 

ceflcrunt; nec Byzantino patriarchae ullo tempore licuit ia eam. 
ius ullum exercere (*) . 

Animum nunc ad Apulos epifeopos convertamus . Apuliae 
praefules Barenfts, Tranenfis , Sipontinus, Tarentinus , aliique 
femper Romano mctropolitae adlueferunt , ab eoque ordinatio- 
nem accepere . Si enim tempora fpeiles , quibus Apulia fub 
Longobardorum dominatione erat , nulla fuboriri hac de re du- 
bitatio poteft. Si vero tempora attendantur, quibus Graeci A- 
puliam tenuere ; tantum abeft , ut Apulos epilcopos a Romana 
in CPolitanam fedem traduxerint, ullove pa£lo vexaverint Grae- 
ci , ut potius rebus fuis optime confultum putaverint , epifeopos 
illos a Romano pontifice confecratos privilegiis exornare , eo- 
rumque iura farta tcfta tueri . Ita Calocyrus Catapanus Italiae 


in diplomate Rhodofiamo Tranenfi 


(’) Ut’,hellus Ital.SacT. tom. VI. , Ni- 
cctam, Athanafii iii. fuccelToretn , ope 
Aulae CPolitanae,a patriarcha Graeco, 
Archiepifeopi titulo dotiatum, in Sedem 
Neapolitanam intrufura futpicatur, tum 
cx Ciraeco Nicetae nomine , tum ex At- 
thiepifeopi titulo , quo donatur in diplo- 
mate Monallcrii s. Scballiani . At Nice- 
t.i! Latinus, non Graecus epifeopus fuit, 
* 8c a Romano, nen Byzantino pontifice 
confccratas . Nimirum anno Dcccci.xiii. 
& feqncr.tihus, quibus Nicetas Neapoli- 
tanam adminiilralMtecclcfiam, CPolis Im- 
perator erat Niceplicius Phocas , patriar- 
cha vero Polyeuitus. Hos temaffe tan- 
tum , dilatata in Archiepifeopatus hono- 
re liydruntina Sede, Gr.iccum in Apu- 
lia ritum invehere, tellatur Ltiitnrandus 
in fua apud Nicephorum Phocam legatio- 
ne obita; quidquam vero in Neapolita- 
nant Sedem molitos , non prodit . An 
vero, fi Nicetas iuflu eiufdcm Impera- 
toris a Pol/eufio conlecratus , Neapo- 
lim fuiflet miHus, id aeque fion retulif- 
let luitprandus, qui tum CPoli agebati 
Porro fi Gregorius III. Sergium Nea- 
politanum archiepifcop.itus dignitatem a 
CPolitano patriarcha, oblatam fub Leone 
liaurq, qui tum in Italia longe lateyue 


epifeopo an. Gh. dcccclxxx 1 1 r . 

da- 

dominabatur, abiicere coegit ; numnara 
IohanncsXIIJ. & Beneventanorum Du- 
cum , & Principum Capuanortim , 
& Othonis. Imp. , & Iohannis Ducis 
Neapolitani potentia & gratia fultus , ae- 
quo animo tulilTet, Niceiarn a Polyeu- 
«o p.atriarcha titulum Archiepifeopi ac- 
cipere, ac retinere? Quid quod nufpiam 
feriprum cfl, Graecum epifeopum aGPo- 
litano patriarcha Neapolim milTum , iis 
praefertim temporibus, quibus Pandulfus 
Caputferreus & Landulfus fratres Capua- 
num ac Beneventanum Principatum , & 
Iohannes Neapolitanum Ducatum rege- 
bant? Nec vero ex Graeco Nicetae no- 
mine confequitur, eum Graecum homi- 
nem fuifle, a Byzantino patriarcha in 
dem Neapolitanam intrufum jceteroquin 
pari iure ftatuendum effet, Atha>iafium f 
Stepltanum , Cifmam , Eufebiiim , _ Deme- 
trium, aliolque Neapolitanos epifeopos , 
Graecanico nomine praeditos , e Grae- 
cia in Neapolitanam eccicliam intrulbs. 
Diploma tandem Coenobii s. Seballiarri 
qut fuppofitium cft,aut qui pofteriotibus 
temporibus illud exicripfit, titulum Ar- 
chiepifeopi ampliavit , nova veteribus 
componenf. 
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t>E ORTV ET PROGRES. ME^-ROP. P.II. CAP.IV. CV. 
dato (ii), eidem iura fua rata efle iubet: Idcirco^ inquit , ro«< 
firmtmui te ( Rhodoftamum epifcopum Traiii ) per virnm ^ 
gaudium fanSiJJimorum Imperatorum mflrorum , in fedc tui epi- 
• * tfue^nadmodum n beati jjimo Benediiio Papa Romam fu- 

,frepi(li ordinationem^ ut dirigas diligenter adminijfres res ma- 
■ '.> xime utiles^ (IT poffcjfiones fantlae huius Dei ecclefiac , farciendo 
vindicando omnia ab iis , tfui damnum ' ajferunt bonis epifcopa- 
ttts tui , fecundum traditum tibi Breve a fupradilio fanftijjimo Pa- 
pa ^ qui etiam praecipit , ut fint fub tuo epifcopatu Cajlrum lu- 
venaxani^ Rubi ^ Minervint y Montemelonis cum omni pojjejfione 
eorum , ficut & prius pojfedifli . Hinc habes, Rhodoftamutn a 
Romano pontifice Bcneciifto VH» , qui ab an. dcccclxv. ai 
DccccLxxxiv. fedit , epifcopum Tranenfem ortlinatum fuiffe , 
inque Brevi feu Bulla ordinationis ab eodem tradita , Tra- 
nenfi ecclefuie fubicfla adfirmari Caftra luvenacii , Rubi , Jkfjj 
nervini y & Montis Milonis y quae /ane tunc temporis nondum 
epifeopos acceperant . Et diplomate a Greoorio Trachaniota Ba- 
fto, & Catapano Italiae , Chryfofiomo Archiepifeopo Caftri Barii 
& Trani an. Cb.Dccccxcix. conceflb ( 12 ) , vetitum eft Graecis 
omnibus Thematum Adminiftris & Officialibus iniuriam aliquam^ 
aut angariam y aut aliud quodeumque damnum univerfim injerre fa^ 
eris presbyteris Arcbiepifeopatus , monachis inquem (y moniatihus y 
ipforum videlicet duorum caf rorum Barii (D“ Trrni ; ac nonnul- 
la privilegia & immunitates iis conceduntur. Porro nullo ai- 
ftrui te/limonio pote/l , epifeopos Apulos quo temprre in Apu- 
lia Graeci dominati funt, ad Byzantinum patriarcham defe..ille, 
ab eoque confecratos fui/Te. Ipfa obluflantur Graecorum latercu- 
la, quibus fedes CPolitano throno fubieflac exhibentur ; ab iis 
enim abfunt Barenfis,Tranenfis, Tarentina, Brundufina , aliaeque 
Apuliae fedes epifcopales , quae certe relatae fuilTcnt confueto 
Graecorum tumore , 11 umquam CPolitano throno paruillent ; 
non fecus ac Hydruntum ,banfla Severina , & Regium enume- 
rantur . Quin Apulos praefules in obedientia Romanae Sedis man- 
Tom.FI. ' o . fi/Te 

(n) Hoc diploma Graece & I.arine (12) Ext. Greece acl atine apudeum- 
priir.us edidit Anemaons de Reb.Neap4 dem Affemin. ibid. p-55i. 1 'eqq. 

& Sicul cap.x. p*5j 8. fcq. tom.ui. 
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filTe adverfus Graecorum molimina comperimus. Exemplo fit lo- 
hannes Ardiiepifcopus Bareofis,aquo fortiter reftitum Polycufto 
CPolitano patriarchae, qui in gratiam Nicephori Phocae prae- 
ceperat omnibus Apuliae & Calabriae Graeco Imperio fubiefla- 
rum epifeopis, ut non amplius deinceps in azymis Latino ritu, 
fed in . fermentato pane laetificarent (13) . CPolim. quidem a 
Graecis abdufli funt Bifantius Barenfis antifies , qui Ibi anno 
Mxxxv- decclfit, eiufque fucceflor Romulantes feu Romaaldus , qui 
ab Imperatore CPolim evocatus, exui obiit, tefte Lupo Protofpa- 
tha (14) . At id fa£lum , non quod a Romano pontifice confe- 
crati funt , fed quia Northmannis Graecorum hofiibus favere di- 
cebantur > Quin H quis Apulorum praefulum , pofthabita Romanao 
fedis obedientia , Graeco fe fchifmati adiungeret , anathemate 
perculfus gradu fuo excidebat. Ita Iohannes Tranenfis, qui Grae- 
corum tumore abreptus, 6* Auguftalis S^ncktus enty 

Ht appellatur ab Anonymo in Hifioria transtationk s. Leucis epsTcth- 
pi BrunJufuti (i^)^hoc efi Confiantini Monomachi Imp. Sc Mi- 
chaelis Cerularii patriarchae CPolitani Cubicularius honorarius (*), 
quique fchifmati ab eodem Cerulario conflato adverius Latinam 
ccclefiam (luduit,a Nicolao II. in Concilio Melphitano an.MLix. 
celebrato depolitus eft (i 5 ) (**)•' An- 

' (•?) Vid. Baron. adA. C.DCCCCLXVI. HiftoricusIib.vi.c.viiXi.lcribit, inLeo- 

(14) In Chronie, ad an.Mxxxv. niana,alitrqae Graceoram Notitik inter 

(15) Apud Boltand.toin.i.adii.Tanuar. Archiepifeopatus CPolitano throno lub- 

(’} De Syncellis cum Augudalihut, iedos n.xiv. Neapolim^ & n.xv. Meffa- 

tum patriarchalibus , vide Lupum diU de tum recenferi . At in iit dilpoCtioni- 
«III. Synod. cap.x. & Cangium v. bus de Neapoli PifiAiae^ deque Mcfene 

ttllue. Eurepae aci, ollenium a nobis ell cap. 

(16) Conf-Pagiumad A.C.Mtiirj>.xTr. iti. p.xcvi. in not.& hoc cap. iv. p.ci. 

(••) Petrus lannonkis HiO.Civ.Regn. in not. Haec praeterea ibidem habet: C«t» 

Keap. litx V. cap. ult. tradit , a Romaru Graect Sarteenh Ltnfciardis Barium 
fide faecula ix. avulfas ecelefus Siciliae , & Tranas ^ aliafijue Apuliae urbes eri- 

Calabriae j jfputiae CK Campaniae f ea/que puiljent, earum etiam civtatum ecclefiat 
ad paniarcham CPolitanum accejjijje , uf- ^riarcbae ■ CPalitana fubieilas fuijje . 
que aJ Northmanmrum tempora^ At pn- Theod. Batfamm ik Expa/ltmK ^ quam 
nmm ecclefiarum avulfio ueculo viti. ipfi imperante riudnnico Pataeoh^ Se- 
irauri tyrannide, non ix., contigit ; de- n:are fecit fidium patriarclaiui CPalita- 
inde tantum Calabriae ac Siciliae fedes, na /ubieSarum , praeter Orientales enu- 
non item Apuliae & Campaniae a Roma- meras inter Occidentales eertejiam Barii 
no ad Byzantinum Antiliitcm abdu£lae num. xxvi. , Trani num. xliv. ... . 
fiau, ut htSepus demonihatum • Idem idhtc, uti tejiamur Btasiiiut in Hijl. Ba- 

tenf. 


Digitized by Googie 


DE ORTV ET PROGUES.METROP. P.II.CAP.IV. #VIi. 

Antequam hinc abeam, praecipua Nili Doxopatrii men- 
dacia in exponendis rebus ad utriufque Regni ecclefias pertineu- 


Trt/l t lihf Ii tT ChioccareJlus de epifeop. 
Nea^. an. Dcci- in jirchivo Barenfis 
tcclefiae multae f emantur Graecae bullae 
originales , a Patriarchis CPuli tonis ex- 
peditae .Archiepifeapis illius chitatify qui- 
bus ulrchiepijcoais elegis confirmabatur 
eleBio: idqve duravit per omne id tem- 
pus , quo Barium ( effebla etiam metn- 
fclis non contemnendi Ducatus , ubi 
Graecus Magijlratus refedit ) cum Apu- 
lia Graeco Imperio fuhfuity <&" donec ab 
hac provincia Graeci depulji ■ non’ fuere 
per neflros ftremics NortKmaimos , Ea- 
dem /ere perhibet Civil. lib. viif. 
ubi refellens Beitinum , qui Baren- 
fem praefulem ab Epiphanio patriarcha 
CPolitano an. dxxx. confentiemc ponti- 
fice Felice IV. Archiepifeopi dignitatem 
obtinnilTc contendit, inquit, ex Graecis 
quibufdam Bullis in Barenfi Archivo 
extantibus ollendi , Barenfcm fedem CPo- 
litano throno fubieilam fuilfc quo tem- 
pore Graeci Barium tenuere , ac a Balfa- 
mone in difpfitione fedium patriarchae 
CPolitano lubieftarum Barium num. 
XXXI. & Traninm nnm. xliv. recenfe- 
ri ait. Dum haec latmonius congerit, fu- 
cum aut facit , aut i pfe patitur . Eruditi viri 
nrtpo,miiu cll, a Graecis Apulia potitis 
ecclcfias Apulas Byrantino patriarchae 
fuppoCtas fuifle ; ii enim ca ptocefierant 
oeconomia , nihil ut in Apulia , q,uao- 
tum ad ecclefiaflicam politiart» , Innova- 
rent , ne Romanos pontifices ubi infen- 
fo5 tedderent .- quin Apuliae epifeopos 
Romano mctropolitae fubditos privilegiis 
exomanmt. Deinde Barium numquam 
a Romana n CPolitanam fedem tiadu- 
fta eft. quamvis urbs Graecis fubeflet, 
*ut ollenduOt ip^ nonnulla Graecorum 
diplomata e Barenfi Atehivo evulgata. 
Pono nec difpoGtio illa fedium CPoli- 
tano patriarchae fubditarum a Balfamo- 
oe confcfta eft, nec in ea de Bario aut 


O Z U- 

Trano mentio ioiicitur, fed de Benhoea 
Macedoniae , ac T raianopoli Thraciae . 
Ea enim pet Gentianuoi Hervetum in- 
ter opera Ballamonis p.1005. ediu prae- 
feribitur: Expojltk eorum , qui fj^um 
^throno patriarcMi Reginae civitatum , 
edita regnante Domino Andronho Palaeo- 
logo Sene . Hic Andronicus ab anno 
MCCLxxiii. ad Mcccxxvii. imperavit ; 
Balfamon autem anno Mcc. patriarcha 
Antiochenus erat, vixitque ad an.Mcciv. 
Non ergo ea ixdiou a Balfamone ediu 
eft , nec Balsamon imperante Andronico 
Palaeologo Seniore vivehat . In hac 
-vero difpofitione non Barium &Tranum 
Apuliae urbes, fed Berrhoea Mxedoniae, 
& Traianopolis Thraciae inter fedes 
Byzantinae fubditas rccenfentur<Haece- 
tiim habet num. xxx. edit, Afteman. 
x'. » Bt,cp<n«, EVioKfrr» iou Tos uymTu- 
<T»t Kp^ninaxerm A'xr>('oc , i‘’« & 0 onr 
X, nrfotrxio, xxx. Berrhoea , ad /anbl^- 
muni Archlipi/copatum Ac Iridis /pelhntSj 
honore trigefimi throni affeila ejl. Et mim. 
XLlV. • K TrtdccmiXii «yu , yj". 
yiyorir. XLIV. Traianopcdis e xxxvil. lo- 
co ad XLIV. defeendit . Male lannonius 
Barium Apuliae cum Berrhoea Mace- 
doniae , & Tranum eiufdem Apuliae 
cum Traiamopoli Thraciae confundit . 
In Concilio Chalcedonerfi Eutychianus 
JBareos , in epiftoU Concilii Cyticenf ad 
Leonem Im^Damiunus Boreos-, in Con- 
cilio CPno IV. Paullus Boreos , inqne 
Pfeudo-Synodo Plictiana Step/anus Bo- 
reos occurrunt. At ii non ad Barim A- 
puliae, fed Hellefponti fub Cyzico per- 
tinent, uti videre eft apud Le-QivenO- 
lient. Chrift. tnm. 1. pag. 104». & Ca- 
Tolum a s. Paullo in Appendic.pag. 54. Ne- 
que leegeras, Tranum Apuliae Traiano- 
polhn d^am fuiffe,utpote conditae Tyr- 
rheno filio Diomedis , & a Traiano hi- 
Jiaurata, ut habet inferiptio fiipra fores 

ci- 



cvfc. TiMiA>rr-DrA.TRrBA r. 

tibus , velut i> «* funt explodenda , nc cui rerum noflra^ 

rum’ fludiofo Graeculus ede fraudi queat . Hic itaque agens 

wigt >a> itat-yjtit njB tot.uti tvt uriwfSiis'»» to 2 /m»« Kn ~a><att 70 >isn , rui vra- 

-rtJujai' , proviftclis Cj?* urbibus throno C Pol it ano /iibithiis , & 
quomodo fc fuhiecerint , ex veteribus Taiflicis fedium Q^olitano 
throno fubditarum tradit , in Sicilia unum fuifle metropolitain 
Syracur.inum , reliquas vero Siciliae ccclefias fub Syracufana 
merrop ili fuille, unumqtie Archiepifeopum Catanenfem ; in Cala- 
bria autem metropolitas duos Reqinum ^ & fan£lae Severinae . 
rTum fubdlt r ytf i tik o <sk KtfAKfCgtxi, 

• nui c&» Ka* c^t^rr y etTOaTttff^tr^i 'Wk m 

)u(n^;^or mp rierret^f njj *Cfr j(gu i^toyonjjK>wt • !• 

taque SiciU.te , Calabriae , faoilaeque Sevennae feJes tloro- 
• 'no CPolitano , a Romano avulfae , quum Barbari dcprehenfa 
Papa Romam fpolium fatlam in proprios ufus converterunt . 
■Hic bis labitur Nilus . Semel, dum fanftam Severinam z 
Romana Sede avulfam perhibet ; ea enim non metropoliti- 
ca modo, fed Sc epifeopaiis fedes ab iplis Graecis elf fafla ; 
adeoque numquam avulla . Iterum , dum has Siciliae & Ca- 
labriae fedes tunc a. Romana divulfas nu:;aiur , cum Barbari , 
prehenfo Papa , Romam depopulati funt , atque occuparunt ; 
nunquam enim Romanus pontifex adeo liber ab omnium ditio- 
ne fuit, imnio numquam antea in urbe Roma elufque diftrlflu 
dominationem adeptus eft, nifi quum fub Leone Ifauro illa ect. 

^ clefia- 

civiutis pofltz • Quidquid enim de hac o i i Mtxtnt , S "ZatSt.si , 

Tranenfium traditione fit, certum ex- *“■ ’ IliiiSiniit, cx Triia-iapoli,A»f’/lft 

• «loranuTique ell, Ttaianopolim in An- Dul/myrlchi, M.irrat y Xanrhaey <!T Pe~ 

«mnici difpofitione non Italicam , fed rithtjni. F.x provincia Khodop- , cuius 

■ Graecam urbem clTe ; nam eam loatm Traianopolis metropolis dicitur, & epi- 

XXXVII. antea babuifie feribit , nempe in fcopatibus, qui recvnlenmr, condat, de 

Leoniana ftaruruiuy m qua exponitur, Traianopoli Tbraciae, non Apuliae An- 

quacnam ea metropolis fuerit: t» T/w- dronicu n accip-endum clfe. Tandemre- 

/«•«TOMiw . P'aToir»( , u. i C^ituu-rrux* • Iunnonius cit. lib. viit. probat ad- 

i Mnfiit &t.c.Trt'iantipolns yRhodopat. verius Beatillum , Baroniem ecclefiain 

I. Dtii/mctiehi . II. Macrae. III. Mi- Archiepilcopatus h morem a CPolitano 

finopjhs. IV. afnajlajiopohs . V. Pori>- patriarcin an.cvxx. haud obtinuilfe. At 

fn»«. VI. Xanihiae . VII. Perithearti . ipfe fiHi non conllat lannonius lib. iv. 

VIII. TheoAcrii. Idem Andronicus Io- ubi ipGus Beatilli tedimonio BarenfiSe- 

quens de epiCropatibus , qui metropoli- di tam _ antiquam Archiepifeopi digoite- 

tac honorem confecuti iunt,apud Gret- tem adfent. 

fer. p. 12p. -ait; tiv» T» TfuiarirttMm , 
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ORTV DE ET PS.OGRES. METMO?. P.ir. CAP.IV. ClJt. 
cleflarum. avulfio contigit; tunc ‘enim primum Romanus Duca- 
tus exculTo Barbarorum , h.e. Iconomachorum iugo , Pontifici fe 
fubmifit : quam ob caufiam Ifaurus ecclefias Illyricianas , Cala- 
bras & Siculas a Romana fedc in Byzantinam transfcripfit . Per- 
git Nilus: »>»!' Ti» «w* 0 n«T4« lu&rtttutt, ■**'* tVnx» «Jri- 

CKOtai i» UUO' ®'«* *> 2««i* t aas yttf rjt <W( it aumit 

Kartixi' a KtttratttrtroMvs , ■»*' tflayiutr i>.ii.7iiK. Nlhtlomt- 

Tiut Pcnrifex viies quafdam partes (D“ epifcopatm norvuillos in 
Sicilia (y.t Calabria habere deprehenditur ; metropoles enim (D“ ur- 
bes in ea illujiriores . ac digniores CPolitanus pojjidebat ufque ad 
Francorum ( Northmannos intelligit , qui e Francia in Ita- 
liam advenerant ) adventum . Nac Graeculus fplendide men- 
titur ; fingulae enim Calabriae ac S’iciliae fedes a Leone Ifauro 
a Rornana ecclcfia avulfae , CPolitano patriarchae paruerunt ad 
Northmannos ufque , qui Calabria. & Sicilia potiti • eas Roma- 
no pontifici retldiderunt . E vettigio fubdit ; a’A« a «» \oyyt- 

ffapiut, <m tgt raimf itui «is fur ra;>a\ut: (ivT/nT»>.ttt 

axi>m wfiHit nmnyjtt i KvrsccrvifTOhttK , <au j'i \«r«< « Pi>u-; . its tjt mjm aut 

“ ivo ita jui/nt xfattit . Sic etiam in Lmgobardia , ^3* _ 
jlpulia , (y in omnibus iis regionibus * maritimas metropoles 
antea pojjidebat CPolitanus , reliquas Romanus , ut regiones 
illae per partes pojftderentur . Verum durante Ducatu Be- 
neventano potior digniorque Apuliae pars Romano pontifi- 
ci adhaefit : ut & Ducatus Neapolitanus cum fuis adpendici- 
bus. Hydrunte autem excepta cum Callipoli Sc Rufiano , aliif- 
que Calabriae ulterioris oppidis, Tarentum, Brundufium, & re- 
liquae Apuliae urbes ad Beneventanos Duces ut plurimum per- 
tinebant . Porro brevi illo temporis fpatio , quo Longobardiana 
poflederunt Graeci, nihil a Strategis in ecclefiafiica politia im- 
mutatum, uti fupra odenfum . Quare excepta Hydruntina, omnes 
Apuliae fedes Barenfis , Tranenfis, Sipontina, Brundufina, & 

• Tarentina Romano pontifici femper adhaeferunt, quamquam 
Graecis per aliquot annos fubieSae . Mox addit Nilus : 

E’t»( yttp * AwirjB» Tticnt AryyifSt*ptia< w: raXatai Ex\aS'os tmn m ilra to» Bectfi- 
Kai/raaTirrroXi»! it n<^<rr », fg* lirt iriree tm 

w .^eu « nasQfapxsf i‘x* stu ttuixteuu . ^uum autem univerjae L/m- 

go- 
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goberdiae Ducatus , quae ‘uetus Hellas erat , fub Imperatore 
erat CPolttano , Papa vero 'feparatus fub altis gentibus vi- 
vebat , propterea Patriarcha ecclefias obtinebat . In his verbis 
plura . Primum Nilus veterem Helladem , h. e. Ma- 
gnam Graeciam ad univerfae Longobardiae Ducatum exteociit ; 
fcilicet Magnae Graeciae nomine comprehendi vult quidquid ter- 
rarum efl ab initio Apuliae ufque ad fines novae Calabriae , 
five a Siponto ad fuperum mare ufque ad Leucopetram , & a 
Neapoli ad inferum mare, ufque ad Regium. At angufiiores e- 
tiam oX\m Magnae Graeciae fines fuerunt , ut apud Cellarium (17) 
videre elf . Deinde Nilus adfirmat , univerfae Longobardiae 
Ducatum fub Imp. CPno fuifie : quod verum non efi , fi Apuliam 
cum Calabria intelligit;nam praecipuas Apuliae partes Longobardi 
femper obtinuere , praeterquam ab anno dcccxci. ad Dcqcxc v. 
quo verrente tempore Graeci Beneventum tenuerunt: infuper a Sa- 
lerno ufque ad Confentiam iidem Longobardi ad mare inferum^' te- 
nebant . Quare Nilus debuerat tempora diftingucre , nec Bene- 
ventano , Salernitano , & Capuano Principatibus omiffis , to- 
tam eam Italiae partem Byzantino Imperio tribuere . Nugatur 

{ )orro Graeculus , Papam tunc temporis feparatum fub a- 
iis gentibus vixifle ; nam ab an. dlxxi. ad mlxxiii. quo 
Beneventanus Ducatus fietic , Romanus pontifex aut Romae 
fcdit imperantibus Graecis Augulfis , nempe ab anno dlxxi. 
ad DCCxxx. ; aut ipfe rerum potitus efi , nempe a Leo- 
ne Ifauro ad nofira tempora . Continuo fubdit Nilus : Km » 

y»f t Tiptmt gro K«/r«mrrrM,MK iti}(*r 9 Itpuf, tat am »T«/f iytau. 
fitt' 0 tt mifttywi m <namr inatrar, qm i Ptt/wt ir vaeturmt veau- 

tmn fxxA»«iiuo Natn Brunduftum O" Tarentum a CPno Saeerdotes aeci- 
piebanf, idque nullum latet, ^uum-vero Franci (NonhrmTim) hunc 
Ducatum occuparunt , tunc Romanus in omnibus hifce ecclef is or- 
dinationes tenuit. Hic Graeculus more fuo mentitur; nam Brun- 
dufium, Tarentum, aliaeque Apuliae urbes, five' cum Longobar- 
dis, five Graecis paruerunt, femper a Romano, ntimquam a By- 
zantino pontifice epifeopos accepere. Quo faiSlum, ut in Leo- 
nis, Andronici, aliifque’ Graecis dispofitiooibus Tarentum, Brun- 
•• du- 

(17) Geograph. antiq. lib. 11. cap. ix. p.6j6> 
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dunum, aliaeque Apuliae fedes numquam inter metropoles aut Ar- 
chiepifcopatus CPno throno fubditos referantur , ut Hydruntum , 
Regium, & Sanfta Sevcrina in iifdem enumerantur. Tandem 
Milus opufculum de quinque thronis patriarchalibus confcripfit fub 
Rogerio Siciliae Rege an. mcxhii. , hoc eft eo tempore , quo 
furreptae Calabriae ac Siciliae ecclefiae iam fuerant Romano 
pontifici reftitutae opera Rogerii Siciliae Comitis, & Roberti 
Wifcardi Apuliae & Calabriae Ducis ; ita uc nulla ufpiam fedes 
elTet, quae Byzantino patriarchae tunc fubiaceret . Et tamen 
Graecus homo de iis pa/Tim loquitur perinde ac fi adhuc iuris 
Graecorum efieilt. Mitto cetera Nili mendacia, quae aut alibi 
a nobis animadverfa funt^aut ab erudito le£lore facile depreheo- 
dunturs Quid ei facias, qui voluit cum ratione inlanire , pofie* 
tifque illudere polfe fibi temere adblanditiu efi? 

• c A p. y. 

De ttvuljts Calabriae ac Siciliae ecclefiis Romane 
pontifici rejiitvtis . 

Q Vas Calabriae ac Siciliae ecclefias a Romana fede ablba^^ 
£las CPolitano throno Leo Ifaurus adiecit, eas patriarcha 
' Byzantinus , Graecorum Caelarum potentia fretus, per tria 
circiter faecula mordicus retinuit . Hoc Graecorum iaciuus Ro- 
mani Pontifices acerbe ferentes , non femel ablatas ecclefias a 
Graecis Augufiis fibi reditui poftularunt , nec ipforum expoftu- 
latiooes efie£lum umquam confequutae ab Imperatoribus, ut uc 
orthodoxam fidem colentibus ; quippe qui dioecefeon pofleilionem 
•inter habuerunt . Hadrianus I. (i) per Legatos fuos ad fe- 

ptimam Synodum oecumenicam litteras ad Condantinum & Irenem 
anno dgclxxxv. dedit, quibus ablata a Graecis Romanae ecclefiae 
patrimonia & fedes reditui flagitavit: Porro & hoc vejlrum a 
Deo coronatunt Cf piijpnmm pofeimus imperium y ut fi ' veram 6* 
orthodoxam fanHae catholicae ecclefiae Romanae nitimini amplefii 
fidem y ficut antiquitus ah erthodoms Imperatoribus , feu a ceteris 

ebri- 

(0 Cooflaatin. 8c Irenem, apud Harduin. Conc.tom.tv, cot. 94 . 
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chriflinuh fidelilus oblata , atque comcjfa funt PATRIMONIA B. 
PETRI APOSTOLORVM PRINCIPIS fautoris vejlri , in integrum 
, nobis xeflituerc dignanini , J>ro Itmtinarium concinnationibus eidem 
Dei eccleftae ^ atque alimoniis pauperum, Immo (D" CONSECRA- 
TIONES ARCHIRPISCOPORVM ET EPI 5 iCOPORVM , ftCUt dita- 
na conflat traditio , noflrae dioccefls exiflentes penitus canonice s. 
Romanae reflitunntur eccleftae . At ne refponfum quidem ab iis 
Au^uiHs accepit Hadrianus , nec ulla cius poftulationis ratio in 
VII. Synodo a Graecis eft liabita : quod idem queritur Pon- 
tifex ad Carolum M. feribens (2) .*• Nos vero pro eadem Syno-, 
do ( (eptima ) nullum refponfum eidem fmperitori reddidimus^ 
metuentes ne ad eorum revertatur errorem . Dudum quippe quando 
eos pro /acris imaginibus ' ( fic ) ercHione adhortati fumus •, flmi- 
Ii modo 6* de DIOECESI TAM ARCHIEPISCOPORVM , QVAM 
EPISCOPORVM SANCTAE CATHOLICAE ET APOSTOLICAE 
ROMANAE ECCLESIAE, (juae tunc cum patrimoniis noflris cbflu- 
Ierunt Graeci,, quando facras imagines depofuermit , (D" nec re- 
fponfitm quodlibet exinde dederunt. Quin Graecos eam Hadria- 
neae cpiftolac partem, <juae perfonam Tharalii e laico ad pa- 
triarchatum evefli , nomenque occumenici patriarchae ufurpantis, 
ac dioecefeon & patrimoniorum relHtutionem fpc£Iabat , iti fe- 
ptima Svnodo nec recitari,, nec ahiis inferi pajfos fuiJTe , tcllatur 
AnaftaCus Bibliothecarius .Deinde Nicolaus 1 . an. dccclx. 
(4) a Michaele Aug. reftirui petiit Romanae Secii Illyricia- 
nai ecclefias , itemque Calabritanum patrimonium , ( 57 * Siculum, 
ac praeterea ut confecratio Syracufano Archiepifeopo a Romana 
fcde impendatur . Tandem Leo ix. (5) a Conftantino Mono- 
macho an. mliv. bona & Jura Romanae Sedi a Graecis ademta 
* . rcilitui poftulavit : Collaborare nobis dignare, ad relevationem tuae- 

matris fahlae ecdeflae, & privilegia dignitatis atque reverentiae 
eius, nec non ad patrimonia recuperanda in tuae ditionis partibus, 

’ • flfttt 

(z) Ep> ad C»roI. M. apud Harduin. (4) Ep. ad MichacL Imp. apud Hatr 
ibid. co1.8i 9. ... * duin. Cone, tom.v. p.zzj. 

(•5) In Aftis Septimae Synodi eCrae- (s) Ep. aJ Conltantin. Monomach. 5- 
00 m L.ztimmi a ic vcriis apud Harduin, . pudHantuin-Conc.tom,vi.patt.i.col.96c. 
CuDC. toin.iv.p.94. 
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DE ORTV ET ?ROGRES,METROP.P.IT. CAP.V. CXIfl. 
ftrut mttnifefte cogmfcerc^ potes ex vener.sbirsum pr/:edtceJ]'orx<n 
nojlrorum , ‘(f? tuorum /mptis , (D' gc/iis . ‘ 

Veuim quam pluries expetitam ufurpatarum fedium ac iurium 
reftitutionem a Graecis obtinere Romani pontifices iibn potuere, 
eam tandem Northmannorum virtute ac pietate faecuio undeci- 
mo confecuti funt. Vt enim Northmanni loca Graecis fubclira 
adquirebant , ita CPolitani patriarchae aufloritas in ecdefiis ibi 
politis ruebat, ac Romanus pontifex vetera iura fua recuperabar. 
Primum ii Apulia .& Qilabria pulfis Graecis, tum Siciiia eie- 
blis Saracenis potiti, avulfas fedes Romano metropolitae reddide- 
nint . Pafchalis II. diplomate ad Petrum Scylacenum epifeoouin 
an.Mcx. dato, Roberto Wifcardo, qui an. MLxxxrv.^eiufque fratri 
Rogerio Comiti, qui an.Mci. obiit, acceptam fert libertatem a 
Romana fede recuperatam exercendi veterem aubloritatem lu.^ni 
in Calabras ecclcfi.as: er^o,»inquit"; Deo auBore' per. Jirc- 

nutjjimorum fratrum Roberti quondam nobii is memoriae Ducis 
Rogerii Comitii lubores atcjuc viblorias , tam ex illa ( Scylace- 
ra ),• quam expeteris Calabrorum ecdefiis y Graecorum t/ramiira 

cejfavit invafio . Nos JlatuimuSy ut ficut tu , ita & tui 

'deinceps fuccejfores per manum femper Romanorum pontificum con- 
fecrentur . Ipfe “Nilus Doxopatrius {6) \n tempora Apuliae & 
Calabriae a Northmannis occupatae reflitutionem avul/arum ec- 
clefiarum Romano pontifici fadam confert : Cum Frann ( hoc 
eft Northmanni ) bunc Ducatum ( Apuliae Sc Calabriae ) occu- 
parunt , tunc Romanus in omnibus his ecdefiis ordinationes tenuit. 
Et vero Romanum pontificem inde ufque ab anno mlxxxi. 
epifeopos jCalabriae cQnfecrtUfe , liquet ex Gregorio VII. fy), 
qui rogatus a Roberto COmite, ut Miletenfem epifeopura con- 
fecta rer, abnuit, donec illius confecrationem ad Renienfrm me- 
^politam non pertinere refeiret De eo autem., quod fuper Ele- 
So Meliten f\ po/lulajli , noverit Nobilitas tua , nolis ejfe 
intimatum , ad ius ecdcftae Rcgitanae pertinere . J^rde non a- 
liter annuendum poflulationi tuae perpendimus , niji diligenter 
examinata iujlitia , Mditenfem ecdeftam ad praefatae Regitanae 

» . , ' ' . ) P 

(tf) Deqiiinq. thron. p.itrlarcha!ib. ad (7) Lib, tx.Regefl.ep. xirv, 

Rcger. Reg. ^ 
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parochiae confecrattonem non attinere conjUterit . Idem pontifex 
rogatu eiufdem Comitis eIe£lionem epifcopi Troinenfis , quod 
fine confenfu Legati Apoftolici & Pontificis perafla elfet ^ refci- 
dit, ac Troinenfem epifcopum ipfe confecravit : De cetero ^ quia 
Troinen/em eleBunt a nobis confecrari piPulas , licet ele^ioni 
eius hoc defuerit , quod hegatus Apofiolicae Sedis , & confcnfus 
no fler non adfuit : tamen monentes^ ne de cetero id fiat , tuae 
dileilioni , ipfiufque perfonae laudabili tejiimmio ad id praefens 
annuimus , ut veniens , Deo favente\ per nos confecretur . Non 
pauca rupcrfum diplomata , quibui Romanum pontificem ab 
anno ufque MLxxxt. & mlxxxii. Calabros Siculofquc praefu- 
les Romae confecrafle docemur (8 ) . Quin Northmanni non ve- 
teres modo ecclefias , fed & novas in Calabria & Sicilia a fe 
fundatas Romano pontifici fubdiderunt . In diplomate Rogerii 
. Comitis Anlgerio Catanenfi epifcopo an. mxci. dato (p) legi- 

tur : Per diverfa loca Siciliae idoneas ecclefias aedificavi iujfu 
Summi Pontificis Apoflolici ( Vrbani II. ) , ^ epifcopos ibidem 
eollocavi , ipfo eodemque Romanae fedis Antiflite (y laudante y (y 
concedente y (D' ipfos epifcopos confecrante (*). DE 

(8) Vid. Pirnun in Notit. ecclef.Mef- At libertis confecrandi epifcopos Regni 

(inenf.,^ Piccol. dc anciqJurc eccleilSicuL a Wiiliclmo Romanae Sedi reftituta ni- 
part. t. cap. v. hil prorfus commune habet cum rellitu- 

(9) Apud Pirrum tom. r. pac. 520. tione ecctefiarum a Graecis ablatarum, 

(*) Cnrili. Lupu^ Ichol. ad can. vi. iamdiu a Norchmannls Romanae eccle- 

Concil. vSardlc. contendit , Northman- fiae fa£Va , uti fcite Baronius ad A. C. 
ros Calabria & Sicilia potitos , avertif- mclv. & mclvi. oftondit . Inquit Ro- 
fe quidem a CPolitano patriarcha earum bertus, Willielmum cum Hadriano pflcein 
regionum epifcopos ; Romano autem feci(fe, ronreiienAo ti rmfecrat'to>tes ipifiopo- 
pontifici non rcddidiffe ad Willielmum I. rum Regr.} f»i Diisatin\firut antiijut- 
Siciliae Regem cognomento Afj/;'m,qui tus eas habuit tcelejia Roniit*!. His ver- 
prim.us ius confecrandi epifcopos Calabros bis fpcflavit contentionem inter Willicl- 
& Siculos Hadriano IV. reddidit. Niti- mum I. & Hadrianum IV. inilituiam j 
tur aufioritate Roberti de Monte, Sup- pacemque inter eos deinde initam . Sci- 
plem. ad Chronograpli.Sigcbert.Gembl»- licet mortuo Rogeris Willielmus filitis 
«enf.tom.n. Biblioth. Sicul. pag.95 i.,qui Panormi an.Mctiv. Rex falutatur . Id 
litteris prodit, Willielmum l. cum Ida- fine auftoritate fua failumj aegre tulit 
drlano I. pacem fectffe^rcmcecieyido ei ron~ Hadrianus j quare eum Domnium Siciliaey 
fecraticnes eptfiopcrum Regni fui , & non Regem adpellavit in litteris Williel- 
Ducanuyftatt antinuitus eas habuit etclefia mo an.MCLV. per Henricum Cardinalem 
Romana ; untie ilr/corclia fuerat inter pa- in Siciliam Legatum exhibitis, telle Ro- 
trtm fuum Regem Roperium , ^ Innoeen- mu-ildo Salernitano in Chronie, apud 
-V tium, & Eugenium Rjtmants pontifices . Mutator. S.R.L tom.vji. Hinc turbae 

. ' intei 
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DE ORTV ET PROGRESSV 

METROPOLEnN ECCLESI ASTI CA RVM 

IN REGNO NEAPOLITANO ET SICVLO. * 


PARS TERTIA, 


IN QVA PE METROPOIITAVIS ET ARCHIEPISCOPTS IN VTROQ.VE REGNO A 
ROMANIS PONTtPICIBVS INSTITVTISj AVT CONFIRMATIS DISSERITVR. 

4 

N Ondum confefla res eft . Reflat , ut metropoles & 
archiepifcopatus in Regno Neapolitano & Siculo a 
Romanis pontificibus • inftitutos , auc confirmatos po- 
ftremo loco recenfeamus. Ex iis, quae haJlenus e- 
tliHerta funt , plane confiat , nullum prioribus decem ecclefiae 
faeculis metropolitanum & archicpifcopum a «Romanis pontifi- 
cibus conftitutum in utroque Regno fuifle ; nonnullo» vero a 


inter Regem ac Pontificem obortae. Il- 
le eodem anno mclv. bellum in Roma- 
nam ditionem intulit , pluribufque locis 
potitus eft: hic vero in Regem anathe- 
ma dixit, telle Cardinali deAragoniain 
vit. Hadriani ir. apud Murator. S.R.I. 
tom. IIT. part. i. Hac fervente controverfia 
regio edi£lo epilcopis Regni intcrdiftum, 
Romam cdnfecrationis gratia proficilci . 
Inita Icquente anno mclvi. Beneventi 
pace , Pontifex WilHelmo ceme/jit Re- 
Siciliae, & Ducatum Apuliae, & 
Friacipaium Capuae ,\xx. idem fubditMon- 
tenfisi Rex vero confecrationes epifeo- 
porum Regnf rutius Pontifici relliruit-» 
Ecce tibi ipfa pa£lorum inter Hadria- 
num & Willielmum conventomm verba 
r.iv. •.Confecrationes & vifuatitnes libere 
Romana ecdefia faciet .Apuliae , vel Ca- 
labriae civitatum . . . - In Sicilia quoque 
Romana ecdefia confecrationes & vijitatio- 
nes habeat. Continuo fubdit Robertus ; 


p 2 * ■ CPo- 

Vnde Aifcardia fuerat inter patrtm fuum 
Rogerium, & Innocentium Eugenium 
Romanos poiuifices , 'Soa l'ub Willielmo 
folum,fed & fub Rogerio eius patre epi- 
feopis Regni vetitum, Romam confccra- 
tionem accepturi pergere.Morniqnimirum 
Willielmo Duce Apuliae, eiur Ducatus 
invellituram Rogerio, .adhuc SicHiae Co- 
miu, negavit Honorius 1 1. , cumque an. 
McxYvii. excommunica vi t , non per- 

mittebat , ut Siciliae ep fcopi venirent Ro- 
mam ,m mquit Romualdu' cii.loc. Similia 
contigilfe videntur inter eumdem Roge^ 
rium & Innocentium II., quod Anadeto 
Afiripapae adhaeferit, Regiique titulum ab 
eo habuerit. Aliquas etiam inter iplum 
Rogerium, & Fugenium III. de h«cre 
diflenftones exaifilTe , colligitur ex Ro- 
mualdo in_ Chronie, ad an. mcl. : Rex 
Rogerlus , inquit , Anhitpiftopos & epi- 
feopos terrae fuae a Papa Eugento iiijjk 
ctmfecrari, ’ 
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Cfolitanls patriarchis in Calabria & Sicilia tantum creatos ; 
Iplcm.Vuleque item mentiri eos , "qui aut patriae amplificancbe 
omaaclaeqiie linc?io,aut qua alia de caulli du£li, metropolitahos 
ab antiquiHimis temporibus in provinciis noiiris admittunt . Tan- 
rum enim abeft, ut Summi pontifices per’ priora decem faecula 
metrnpoliticum epifcnpis nofiris decas contulerint , quin potius 
1'unimo ftulio omnique animi labore curaverint, ut ius omne 
nietropoliticum in cunflas Regni provincias apud Romanam fc- 
dcm unice relideret; quod ex Gregorio M.compertum clt.Qiiin nul- 
lis Heiii vel Summorum Imperantium precibus potuiHe, ut eiuf- 
mcxli praerogativanreIar«ireinur, exemplo liquet Landulfi Capuani 
epifcopi,qui gratia fretus Ludovici Il.Imp. circa an. dccclxhi. 
quaefivit quidem ab lohanne VIII. pontifice, ut Capua metro-’ - 
polis fieret ; feJ voti compos haud cfi faftus. Ardua fcilicet ac dif- 
ficiHim.a res erat , metropolitas in regionibus noltris inftimere 
ubi Romanus pontifex ab ecclefiae initiis eo iurc fruebatur. Ve- 
rum quam Romani Antifiites praerogativam conliamer denega-' 
verant , eam primus omnium lohannes XIJI. qui ab anno 
DccccLxv. ad an. dcccclxxii. pontificatum gelfit , epifcopis non- 
nuflis Regni indulfit, ur Principibus de fe optime meritis gri- 
tiam referrer. lohannis exemplo alii deinceps Romani pontifices 
metropolitas & arclilepifcopos simplices crearunt, tum ut Prin- 
cipum pofialata facerent, tum ut epifeopos harum provinciarum 
arfhiu; fioi adligarent; experti enim didicerant , metropolitano- 
rum & archiepifeoporum a CPolitano patriarcha pendentium fa- 
vorem , Graecique ritus obfervationera , ad populos in fide O- 
ricnralis Infperii continendos prae militaribus copiis' valuilTe . 
Quin Romani pontifices pacis lludio prudenter infervientes, ipfis 
Calabriae antillitibus metropolitani dignitatem a Graeco patriar- 
cha fibi donatam, diplomatibus fuis confirmarunt . Ob hoc CPo- 
lltanorum .ac Romanorum pontificum (ludium inftituendi metro- 
politanos & archtepifeopos in his provinciis fitflum eft , ut epi- 
feoparuum 8c metropoleon numerus apud nos adeo excreverit , 
nulla ut chrlfiiana gens fit, quae in hac re Regno noflro non 
cedat . Hanc autem inufttatam metropoleon & epifeopatuum mtil- 
ystudir.em in Regno nunc Neapolitano magna ex parte profeElam 

#■ 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. E.III. CAP.I. • CXVII. 
# ab illa Graecorum aemulatione , qua certabant totidem qur.fi 
vinculis opulentas bas florentifilimafque tum civitates , tum pro- 
vincias eccleftae fuae ^ Imperioque arBius ad/lrirt^cre ^putiXt Thomaf- 
finus (i);’ nec aliter vifum Chrifliano Lupo (y). Vere, an fe- 
cu? , alibi videbimus ( 3 ). Nunc in duodecim Regni Neapoli- 
tani provinciis centum plus minus epifeopatus, metropoles o61o- 
decini , archiepifcopacus tres funt ; in Siculo *autcm epifeopa- 
tus fex , inque vicinis infulis duo , Mciitenfis & Lfparitanus., 
metropoles tres . Metropoles Regni Neapolitani liae funt . In 
Campania felice Neapolis y Capua Surrentum, In Principatu cite- 
riore Salernum y Amalpbis^ Compfa . In Principatu ulteriore Be- 
neventum. In Bafilicata Aeheruntia 0* Matcra . In 'Cafobria 
ulteriore Regium y & SanBa-Severihn . In Calabria citeriore Con- 
fentia . In Agro Hydruntino Tarentum , Hydruntum , 8c Brun- 
Hufium . In Agro Bariano Barium y Tranunty & Manfredonia . 
In Aprutio inferiore Theate . Archiepifeopatus \xro funt Ka- 
^retb in provincia Tranenfi , Rcjf.snum in provincia Confenti- 
na^ & Anxanum in provincia Theatina . EcclefialHcae Regni Siculi 
‘metropoles funt Panormum y Mejfanay & Monfregalis . la harum 
omnium origines inquifituri , eo incedemus ordine , ut quae 
metropoles ceteris antiquitate praeftant , eas fere potiori loco 
exponemus. 

GAP. I. 

De eccleftafticis Regni Neapolitani metropolibus - , ac primum 
Capuanoy Beneventana y 0 Salernitana. 


P Rima omnium fedes in Regno Neapolitano mctropoliti- 
ca dignitate exornata a Romano Pontifice , Capiiana 
^ C) . Huic metropoliticum decus a Iohanne XIII. colla- 
tum 


(0 De veter. & nov. ecclef. difcipl. 
parr. i. lib. i.cap. 4;.num. la. 

(i) In can. V t. Concil. Sardiccnf. 

-( 5) In praef. operis no(Iri de epifrapatib, 
Reft.Nejp.iT Strahjuutn ■anenb.tum m>v. 

C) Qjiavnam ecclefia in Regno Nea- 
politano prima omnium mctropoliticam 
dignitatem fit adepta , dilpucant eruditi , 


Mf.cfertim Captiani , & Bene\'entani . 
T* fic habe . Si- de metropolibus a 
CPolitano patriarcha inflitutis quaeratur, 
Regio. in Brutiis ( vid. part. ti. cap. 
11 1. );fin de creflis a Romano ponti- 
fice, Capuae in Campania huius digni- 
tatis antiquitas adiudicanda e(l . Sane 

Ro» 
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tum conftat ; (ed qur> anno , non eadem eruditis infe- 
dit opinio . Baronius ( i ) , Peregrinius ( 2 ) , Norifius (3), 
Vghellus (4), Georgius (5), Nucaeus (d), Mazochius (7), 
aliique permulti ad annum DCCCCLXVill. referunt . Con- 
tra Michael Monachus ( 8 ), Matthaeus Lauretus (p), & 
Pompeius Sarnellius (10) in an. dcccclxxi. conferunt . Blon- 
dus (ii) autem, aliique nonnulli Capuam anno dcccclxvii. 
archiepifcepalem dignitate illuftratam putant, dum Otho Il.Imp. 
Romae coronaretur. Tandem Sigonius (i2),Pagius uterque(i3), 
AlTemanus (14) ac Pratillus (15) ftatuunt , Opuam metropo- 
lim 


Romanorum anti/litum beneficio pri- 
mum Capua exeunte anno i)crcci.xvr. 
deinde Beneventum an. dcccclxii. , 
tum aliae Regni fedes nicrropolica digni- 
tate pairim cohonellatac font, ut tertia 
hac parte demonilrabitur . Scite Baro- . 
nius ad an. ncccCLXVtti. n. 91.* Pri- 
ma inquit, rjuB.-l invenerim^ ec- 

clefia Capuana Archiepifcopatus dignita- 
te in Regno Neapolitano fuit illuflrata , 
Confonat Georgius Exercit. de antiq. I- 
tal. metropolib. cap. vri: Quae urbs pri- 
mum in Regna Neapolitano metropolis ec- 
clcfiafliiae dignitatem fti natla , quaefitx- 
riint eruditi . Decus hoc Capuae primum 
adiudicant Baronius ad an. DCCCCLxvm, 
n. gi. & Noris, dijf. de V. Spnotio cap. 
X. 'I' andem concludit : Quae cum ita 
Jlnt, Capuae primum omnium ex urbibus 
Nearalitani Regnt haec dignitas vindi- 
,'-'ula . Nejue hunc honorem primum 
adepta r/l Ecclepa Beneventana , ut con- 
tendit Pompeius Samellus &c. Idem vi- 
fum Mutatorio rot. in Chronie. S. So- 
phiae Beneventi lom. 1. Differt, medii 
aevi t In Concilio Romano , ait , metro- 
politanae dignitas Beneventanae prinum 
acceQU eedefiae , pojiquam iam Capua- 
na ea praerogativa fuerat infigr, ita: ijuid- 
quid perperam in Retrallatione fua diiat 
nupeeus eruditus Criticus, ( Georgius ). 
Hanc vero temporis praerogativam Bene- 
ventanae metropoli vindicant Marius d« 
Vipera in Hijior. ekronolog. Epifeoper. 
tb" Arthiepifc- Beneventan., Pempeius 
S.arneliius in Chromlog. Epifeopor.^ Ar- 
ehiepijlop. Beneventan.’ p. 59., Domini- 


cus GeorgiuS differtat. palinodira de Be- 
neventan. metropoL origin. ( ubi magno 
Numine impellente a Baronii fententia 
refilivit , quam ambabus ulnis in Exer- 
citat. de antiquis Italiae metropolibus- 
exceperat ), Orlcndius in Orbe Sacr. € 5 " 
profano, ac lob. de Vita in Di(ferta- 
lioaib. de Antiquit. Beneventan. At hos 
aut patriae amor, aut fummis viris ob- 
fcquendi lludium egit tranfverfcs. V'ipe- 
rae Peregrinius in Difeurfib. lie Campa- 
nia, & in Hi flor. Princlp. Longebardi 
Sarnellio aotem, Georgio, aliiliiue Pra- 
tillus diff. de origin. nmrapol. eeclrf, 
Capuan. iam abunde fecerunt. 

(i) Ad an. BccccLvm. 

. (a) Hili. Abbat. Caffinenf.in Aligemo. 

( 5) Diff. de V. SynoJ. cap. x. 

(4) Ital. Sacr.Tom.vr. 

(5) De antiq. Ital. metropolib. cap. vn. 

(d) Nor. ad Ollien f. lib. n, cap. ix.' 

(7) Diff de Caihed. ecclef. Neap. part. 
II. cap. n. p. j i^. 

(8) InSanfluar. Campan. p. 582. , 

(9) In Oilienf. lib. II. cap. IX. 

(10) In chronol.Epifcop. & Archiep. 
Benevent. 

(ii) Decad n. lib. III. 

(12) Lib. iii.deRcgnoItaI.p.455. 

(ij) Senior Critic. Bartin. ad an. 
DccccLxv.num. j. & an. nccccivii-i. 
n. 14. lunior Breviar. Rom. Pontif. in 
Ioh.XIII. 

(14) De reb. Neap.&Sicul. cap. xix. 
p. 625. fcq. tom I. 

(ly) Diff de orig. metrop. eccIeL Ca- 
puan. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP.P.III. CAP.r. CXIX. 
Ilm effe£btn a Iohanne Xlll^fub finem anni dcccclxvi., ui 
gratiam referret Pandulfo Caputferreo Principi Capuano , a quo 
pontifex Roma pulfus liberaliter Capuae fuerat exceptus , fedi- 
que fuae rellitutus , confecrato in ipfa urbe Capua Arthiepifeo- 
po Iohanne Pandulfi germano. Horum fententiae lubens adiiipu- 
lor, quippe quae pluribus , iifque idoneis fulcitur teftimoniis . 
Agmen ducat Leo Ofiienfis (id), qui memoriae prodit: Huius 
Abbatis ( Aligerni ) anno xix. ( lege xviii. ) lobannes Papa 
( XIII. ) de Roma exiliatus venit Capuam^ (D' rogatus a prae- 
fato Principe Pandulfo tunc primum in eadem civitate Arcbiepi- 
feopum conjlituit , confecrato ibi Iohanne fratre eiufdem Principis 
Arcbiepifeopo . Quod Oftienfis , idem feriptores alii perhibent . 
Chronographus Atinenfis, qui defmente faeculo undecimo fcripfit 
(17), haec habet: Tempore Aligerni Abbatis Cajftnenfis DECIMO 
OCTAVO ANNO lobannes XIII. Papa de Roma profcHus venit 
Capumn^ (D‘ rogatits a Pandulfo Principe ^ tunc primum in eadem 
civitati Arcbiepifeopum conflituit , confecrato ibi Iohanne fratre 
eiufdem Principis Arcbiepifeopo : cui etiam tradidit cum multis 
aliis civitatibus epifeopatum Atinenfcm . Confonat Romualdus 
Salernitanus, qui chronicon circa finem faeculi xii. confcripfit, in 
an. DccccLxv. & dcccclxvi. (18), ubi pollquam de Othonis Imp. 
adventu, & coronatione Romae a Iohanne XIII. perafta egifler, 
fubdit : Hic etiam ( Iohannes XIII. ) nobilitavit Capuam Ar- 
ebiepifeopatu ^ in qua civitate tunc principabatur Pandulfus , co- 
gnomento Caputferreus . Idem refert Chronographus .Vulturnen- 
fis(ip): Tunc temporis (nempe annoDccccLxvi. ) lobannes Papa 
de Roma exiliatus venit Capuam , rogatus a Pandulfo Principe^ 
tunc primum Arcbiepifeopum in eadem civitate conflituit^ Iohanne eiuf- 
dem Principis fratre inibi conf ecrato . Omnium vero adeuratiflime 
rem complexus eft Chrbnographus Monaflerii SS. Trinitatis Ca- 
venfis, qui faeculo xii. & xiii. vixit (20): dcccclxvi. 

Papa lobannes per multos menfes aegrotavit in Capua , (2“ in 

fo- 

( 1 6) Chronie. CailinCTif. lib. !i. c.ip. rr. tom.vif. 

(17) Ext. apud Murator. S. R. I. tom. (19) Ext. in Hiftor. Princip. Longo- 

VII. p. 900. bard. tom. iv. edit. PratilL 

(18) Ext. a^ud eumdeiD Murator, cit. (zo) Ext. cit. tom. iv. ' 
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fvlepnitate Dcipar.ie 'Fn-^inis in IJus Augufii cum multis epifco~ 
pis & Abhcitibus lobanncm germanum Pandulfi Principis fecit 
Capuee Arcbiepifeopuni ^ fubiidens illi decem epifeopos. Pojl baec 
cum Pundulfo^ fuis militibus Romam pergere voluit^ ubi pa- 
cifice t Rmsaiiis. acceptus ejl . Ncc diffentit Clironicon Comitum 
Capuae (21): Cum Iohannes Apojlolicus a Romanis nequiter fuif- 
fet cxpulfus , (y Capuae fe fugiens afflaret , Pandulpb fatim 
cum eo exercitum recollcgjt , & Romam indeptus efi , , fuos emu- 
los cefus , (y fugatus ef . Propterea cius germanum lobanncm vir 
Apof oticus conf ceravit in Aula Arcbiepifeopum pro uniberfo Prin- 
cipatu . 

Sunt vero qui deferiptum Oftlenfis teftimonium elevare 
connitimtur, rati , hoc nobis erepto praelidio, de Capuanae eccle- 
fiac antiquitate a£lum ede . Nae ii magno conatu maximas a- 
gunt nugas . Aiunt nempe exilium Iohannis Papae componi 
haud polTe cum anno decimo nono praefc£lurae Abbatis Aliger- 
ni . Etenim Iohannes epifeopus Narnienfis Kal. OflobV. antii 
DccccLxv. pontifex inauguratus, ftatim ac pontificatum fufeepit, 
Maiores Romanorum elatiore animo quam oporteret infequitur , 
quos in brevi inimicijfmos (if infefos patitur ; nam ab Urbis 
Praefeblo {Vttro) yCf quodam Rotfredo {ComitQ in Campania Ro- 
mana ) comprehenditur , & Urbe expulfus in Campania cufo- 
diae mancipatur ^ inquit Continuator Reginonis (22^ . E cuftodia, 
qui tenebatur, Capuam confugit^ ubi a.Pandulfo Principe Ca- 
puano perbenigne exceptus ell, tefte Oflienfi , aliifque Chrono- 
ijgis fupra relatis. Pontifex per decem (D" amplius menfes in 
Campania affliiius ef^ ut ait Hermannus Contrarius (23) . 
Exeunte autem anno dcccclxvi. Romam rediit, ac tredecim en 
Maioribus Romanorum (idem fubdit Continuator Reginonis) , qui 
auHores expulftonis Iohannis Papae fuerint , fufpendio interire iuf- 
ftt Otho Imp. , qui Romam fub finem eius anni dcccclxvi. 
venit auxilio Pontificis . Ita compofuis turbis Romae obortis pa- 
cifice deinceps ille Romanae ecclefiae praefuit . Exilium ita- 
que 

(ii) Edidit Pratillus tom. iir. Hirtor. nic.PiAorii tom. t. p. 112, 

Princip. Lon^bhard. (zj) In Chronie. 

(21) Lib.it. inter Sctiptor.Rer. Germa- 
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que lohlnnis XIII. dcfinente armo dcccclxv. , aut ineunte an. 
DccccLxvi. contigit, undecim circiter menfes duravit, ac exeun- 
te anno dcccclxvi. Romae is erat. lam vero Aligernus poft o- 
bitum Abbatis Maielpoti ab Caflinenfem praefe£Iuram eveftus 
,dt VIII. Kal. Novemb. an, Dccccxtix. , & anno dcccclvi. 
die XXII. Novemb. deceflit . Quare annus xix. praefefturae A- 
ligerni fuit annus dcccclxvi 1 1. , quo lohannes Papa non e- 
xul, fed Romae pacifice erat. Falfo igitur Oftienfis refert, Ab- 
batis Jlligtrni anno xix. lobannem Papam tie Roma exiliatum 
wnijfe Capuam^ ibtque Arcbiepifcopum confecraffe . Sane exilium 
Papae accidit anno xvi. aut xvii. Abbatis Aligerni, qui efi an- 
nus Chr. DccccLxv. , aut dcccclxvi,; ereclio auteni Capuanae 
metropolcos anno xix. eiufdem Aligerni, qui refpondet anno 
Chr. dcccclxvi II. Aut ergo vera erit ereflio metropolcos Ca- 
puanae fine adiunflo exilii Papae; aut verum erit exilium Pa- 
pae, non item ereflio metropolcos . Ob implexam itaque rerum 
verlx)rumque congeriem nihil. certi colligi ex Oftienfi poteft,ei- 
que hac in re fides deneganda eil. 

Verum non uno dlienfis pracfidio nititur Capuanae me- 
tropoleos antiquitas , fed tot idoneos habet praedes , quot fu- 
pra congellimus . Porro fi defcriptiis Oftienfis textus uno men- 
do eluatur, omnis falva res erit. In eo enim pro <m Abbatis 
Aligerni a««o xix. legendum anno xviii. Facile irrepere 

potuit Amanuenfium incuria, qui unam numeralem notam I. nu- 
mero XVIII. adiunxerunt. Ita corre£lo textu, rite conveniunt 
omnia. Scilicet annus xviii. Abbatis Aligerni, anno dccccxltx. 
dele£li,eft annus dcccclxvi. ( folent enim veteres Chronologi 
numerare annos , etiam non completos, ut innumeri: docemur 
exemplis); quo anno contigit exilium Papae, mora in urbe Ca- 
pua, & iufiitutio Capuanae metropolcos. Omnium de hac ra 
dubium perimit Chronicon Atinenle, ubi difertis verbis refertur: 
Tempore Aligerni Abbatis Cajpnenfis decimo oblavo anno Ar- 
chiepifeopum a Iohanne xiii. exule Capuae creatum . Confo- 
nat Chronographus Cavenfis, qui diferte teftatur , Iohannem Ca- 
puae per multos menfes aegrotafle, ibique Archiepifeopum creafse 
anno DCCCCLXVI., qui refpondct anno xvui, Abbaus Aligerni. 

Tom,VJ, q Scite 
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Scite Pagiu; Oftienfis. textum ia menda cubare (cribic , ac pra 
anno XIX- Aligerni corrigi amio xviii- i uber , qui rerpondct 
anna Ch.DccccLxv"i. ,quo defmcntelohannesxui. Romam revcrfus 
verum (juiJem y inqmt , hhannem Xfll. boc anno Dccccl-xv. 
Roma pulfum Capuam vcnilfe ^annoauo fecjucnti Romam reinjfe^ 
ut babet liaroniiis c.x Conti raatore Rf.unonis ... - ^are in 
Leoic Olieiji loco anni xviili. U'?^cndum xviii. . . . /o- 

bannes circa fhiem anni DccccLXvi. Romam revcrfus cfl ^ tunc- 
que Capua ab eo mctropolitica dignitate exornata . lam verp Ba- 
raniuu cum , fcnrdVet ditficulticem , quae ex allatis O.dienfis 
verbis exur^it, monuit; Porro ccnftgnatum tempus ( hoc eft an. 
DCCCCLXVI I I., qui erat decimus nonas Aligerni ) non ad hban- 
7tis exiliuon , quod longe ante contigit ( nempe anno DCCCCLxv.) 
/ed ad collatam illi ecclefiae Arcbiepifeopatus dignitatem referri 
nccejjario debet. Peregrinus vero, ut nodum dilValvat , ro exu- 
lare apud OlHenfem interpretatur extra Jolum ire ; tum ereflio- 
nem m.*tropolcos Capuanae non in annum dcccclxvi. , quo Io- 
hannes XIII. Capuae exui agebat, ac annus xviii. Abbatis A- 
ligcrni erat;fed in an.DccccLxviii. confert, quo forte cum Othone 
I. Imp. Capuam pervehit - Eft quidem cur hominis ingenium 
mireris; at eius interpretatio impropria & coaffa vix punflum 
ferre poteli.Quis enim concoquat, Odienfem iis verbis hbannes 
Papa DE ROMA EXILIATVS venit Capuam^ loquutum; 

praefertim quum de vero Iohannis XIII. exilio uulius fnperiit 
duoitandi locus? Uno correfto textus Ollienfis mendo , tot mae* 
andris non egemus. 

Qiiae ut magis confiflant, audiendi nunc fnnt , qui in aliud 
ab anno dcccclxvi. tempus Capuanae metropoleos indituiionena 
coniiciunt . Baronil, aliorumque fententiae , id faflum aientium 
anno DCCCCLxvi 1 1 . , quo Iohannes xii i. cum Othone I. Imp. 
Capuae moratus eft, graviter obdant Chronographi fupra produ- 
£11, qui CapiLim metropolim effeflam a lohanne Papa, cum e- 
xul Capuae effet , uno omnes ore confitentur . Atqui Johannem 
anno DCCCCLXV. Roma pulfum Capuae liberaliter exceptum, ac 
pod undecim circiter .menfium moram ibi tranfaflam , exeunte an- 
no DCCCCLXVI. Romam rediilfe , ubi pacifice deinceps vi- 
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DE ORTV ET PROGRES.METROP. P.III. CAE.II. CXXIir. 
■xlc , teflatiflima res eft. Magis ergo e(l , ut in hunc annum 
DCCCCLxvi. Capuanae tnetropoleos ereftio retrudatur . Graviifi- 
me autem Baronio, aliifque obftat Chronographus Cavcnlis, qui 
diferte perhibet, /tuno dcccclxvi. lobanncm pr,- inultos menfes 
Capuae aeprotaffe ^ \\A(\\xz fcdjfe Capuae Archiepifeopum , 6' pofl 
haec Romam rediijfc , vbi pacifice a Romanis acceptus ejl . Confonat 
Ciironographus Atincnfis, qui memoriae proA\t ^tempore Aligemi 
Abbr.tis CaJJinenfis anno decimo oblavo(^[\\z annus refpondetannoCh. 
DCCCCLXVI.) lohanuem xiil. Papam de Roma profcHum (hoc 
eft deturbatum ) venijfe Capuam^ tunc primum in eadem ci-< 
vitate Arcbiepifeopum conJ}itui£c. Porro Iohannem xiii. anno 
DccccLxviii. cum Othone I. Capuam venilTe , quod Baronius 
tradit , nufpiam feriptum eft . In epiftola Othonis Imp. ad Pro- 
ceres Germaniae data xv. Kal.Februar. an.DccccLxviil. nulla in- 
iiciiur mentio Joliannis Papae tamquam cum ipfo Imperatore 
Capuae agentis: nec Othonem tamquam Capuae praefentem com- 
memorat Leo Oftienfis , Capuanae mctropoleos inftitutionein 
enarrans . Infcite autem Michael Monachus , aliique tradunt , 
Capuam in metropolim ere£lam anno DCCCCLxvfii. , vel iu- 
ut a recentiorem Cbronici CaJJinenJts editionem , anno DCCCCLXXI., 
tjuando lobannes cum Otbone iterum Capuae manfst ; etenim anno 
DccccLxxr. nec Othonem Imp., nec Iohannem Papam Capuae 
fuilFe, eorum gefta comraonftrant: anno autem dcccclxviii. Otho 
quidem iuxta Capuam manfifle legitur, non item lohanncs pon- 
tifex .Tandem Romae Blondo adfirmanti , Capuam a lohanneXIII. 
metropolim faiTlam anno dcccclxvi. in Othonis I/. coronationis 
celebritate, haud fubfcribendum ; nam Iohannem non Romae, 
fcd Capuae conftitutum hanc illi dignitatem contulifle , locuple- 
tiliimis Oftienlis , aliorumque Chronographorum teftimoniis evin- 
citur . 

Capuano mctropolitae decem epifeopi ab ipfo lohanneXIII. 
contributi funt . Chronicon Comitum Capuae narrat , ab lo- 
hanne pontifice confecratum Iohannem Pandulfi Principis fratrem 
in Aula Arcbiepifeopum PRO VNIBERSO PRINCIPATV , hoc eft Ca- 
puano, ubi Pandulfus refidebat , cui & Beneventanus tunc fub- 
erat . Chronicon autem Cavenfe haec habet : Papa hban- 

q 2 nes 
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nes germunum Pandulfi Principis fecit Capune jirchiepifcopum ^ 
SVBIICIKNS ILLI DECEM EPISCOPOS. Vt Chronographo Comi- 
tum Capuanorum condet cum Chronographo Cavenli , fufpicari 
potes , non nifi decem in toto Principatu Longobardico epifco- 
patus tunc temporis cxtitilTe, ob varias , quas antea a Graecis, 
Saracenis, aliilque Barbaris paflus fuerat, calamitates: itaque ■» 
pro miherfo Principatu in Chronico Comitum Capuenfium expli- 
cari per decem epifropos in Chronico Cavenfi . Inter hos Atinen- 
fem cathedram exprimit Chronographus Atinenfis , dum ait , > 

lohanneraXlII.confccrato Iohanni Pandulfi Principis fratri Archie- 
pifeopo Capuano etiam tradidijfe cum multis aliis civitatibusepifeo- 
patum Atinenfern\c\aii2imta aevo Innocentii III. fuppreuus eft. 
Traftu temporis novi in hoc Principatu inllituti epifeopi Capua- 
ro metropolitae adferipti funt . In Notitia quinque Patriarcha- 
tuum (24) legitur : Arcbiepifeopus Capuanus bos habet fujfraga- 
neos\ 'Tbeanenfem ^ Calvenfem ^ Calmenfem ^Cafertanum ^Soranum ^ 

‘ Caianrenfem^ Suejfamm ^ Venafreanum ^Aquetenfem ."Et in Noti- 
tia. e Bibliotheca Thuana eruta (25) ; Arcbiepifeopus Capuanus 
]pos habet fuffraganeos ; Tbeanenfem , Cafertanum , Aquinatem , 
"^Calvenfem y Suejfanum^ Jfernienfem^ Calunilenfem ^ Venafranum^ 
Porro Aquinum, Fundi, Caieta, Sora, Suefla a Capuano, cui 
fuberant , metropolitano fubdu£li .funt , 5 c Romano adferipti . 
Nunc fub Capuana metropoli funt epifeopi fex , Calatinus , Cale- 
nus, Calvenfis, Cafertanus, Theanenfis, & Venafranus. 

Pod Capuam metropoli tica Beneventanae Sedi dignitas ac- 
cedit anno DccccLxix. beneficio eiufdem lohannis XIII. in Sy- 
nodo Romae celebrata , rogatu Othonis I. Imp. , qui tunc Ro- 
mae aderat, podulan te Pandulfo Caputferreo Principe Capuano ac 
Beneventano , primufque Beneventi Archiepilcopus renuntiatus ed 
Landulfus ipfius Pandulfi Principis filius . A£Ia huius Romani 
Concilii temporis iniuria interciderunt . Tantum bulla ereidio- 
nis Beneventanae metropoleos in ea Synodo fa6Iae ad nos per- 
venit 

(24) Hanc e Codice Regiae Biblio- (25) Hanc alteram Notitiam e Co- 
thecae in lucem extulit Carolus a s. dice Bibliothecae Thuanae idem edidit 
Paullo Geograph. cccie£ tom.i. in Pa- Catulus i s. Paullo cit. loc. p.6s. 
teigo p.53. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. P.MI. CAP.II. CXXV. 
venit (26). Epiftolam nempe Iohannes XIII. dat recens eleflo 
in eius ecclefiae metropolitanum : Iohannes epifcopus fervus fer^ 
vorum Dei dileBiJJimo nobis Landttlfo •venerabilis Beneventane nfts 
Cj* Sipontinae fanflae Eccleftae , (2“ modo- per noflrae Apojlolkae 
conccjjioncm Archiepifcopo . In ea inquit, fc Beneventanam ca- 
thedram hortatu Othonis I. Imp. in metropolim erexifle: Prae~ 
fidentibus nobis in fanUa Synodo alia ante confejjionem B. Petri 
Apojiolorum Principis feptimo Kalendas lunias , praefente Domno 
Ottone glorioftjftmo Imperatore Augufio Romanorum '(D‘c. hortatu be- 
nigno ipftus praefati Domni Ottonis clementijjtmi Imperatoris Augujii 
(yc. intervenientibus Pandulfo Beneventanae , (y Capuanae urbium 
Principe , feu Spoleti , (y Camerini Ducatus Marchione (y Duce , 
fimulque ^ Landulfo excellentijjimo principe filio eius (yc. Tum 
Beneventanae metropoli decem fubiicit cpifcopos , palliumque 
Landulfo mittit, & quibus diebus eo ad facrum uti liceat, prae- 
fcribit . In fine legitur : Dat. VII. Kalendas Junii Anno pontificatus 
Domni nofiri lobannis XIII. Papae IV. Imperatoris Othonis Ma-, 
toris VII, (y^ Minoris II. IndiBione XII. Anno Dominicae Incar- 
nationis DccccLxix. lam vero Chronographus Monaflerii S. So- 
phiae Beneventi (27) in annum dcccclxx. Beneventanae me- 
tropoleos infiitutionem confert : Anno dcccclxx. , ait , Papa 
Iohannes ( XIII. ) primum confecravit Landulfum Arcbiepifcopum 
^Beneventanum quum ex allata Iohannis XIII. epiftola me- 
tropoliticum Beneventanae Sedi decus anno dcccclxix. collatum 
.pateat, in praecedentem annum retrudendum eft , quod in hunc 
annum dcccclxx. Chronographus ille confignavit. Beneventanae 
metropoleos iura Ioh.annes XIV. , Gregorius V., aliique pontifices 
diplomatibus fuis confirmarunt (28). 

Olim Beneventano metropoliiae parebant epifcopi permulti; 
eiufque provincia per Samnium , Apuliam , & Aprutium latifll- 
me patebat . Decem fuffraganeas ccclefias Landulfo ad Capuae 
Archiepifcopatum eveflo adfignavit Iohannes XIII. cum potefta- 

te 

I t > 

(26) Ext. apud Labb. Concil. rom. iiu tom.iv. p.;5i. edit. Pratill. &Mutator. 

col.tz^S: diff. Italic. medii aevi tom.:. 

(27) Ext. io Hili. Frincip. Longub. (28) Vid.VghclL Italiae Sacr. tom. vi» 
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tc cpifcopos in iis confccModi ( zp) : Epifccpos confccmre ^ qut 
vejlfcv fultcxCiVit t y fdlket s. y jibcWr.i y ,^ 'tntode- 

chni y xlfLint y Afrult y Bibini y Vtflturr.riic y L.u im y Teii jiaeyA- 
lipl/i . . .mifirmaniufquc tibi fwulitir Sipontum y<J> ecdeftam s, Mi- 
coadis in Gnrpano . Deinde fuffrafaneorum numenis excrevit . 
Sequentes fuflrananci recenfemur in Notitia quinque patriarcha- 
tiium : Archiepifeopus Beneventanus Ins habet fujjraganeos e Te- 
lefimtm , s. Agatbes Alifienfem , Montis Marenenfcni , Mon- 
tis Corvinum , Avellinum , Vitarum , Avenenfem , Binaricn- 
/eirty Afetdemtm y Licberhium y Torribulerfem , Draccnarien/cm , 
Vultur anum y Alariimmy Civit stenenfem y Tcrmnlenfem y Frequen- 
tinum y Bunincnfenfcm yV\/arc,ienfem yMufarenfem . Iil Notitia e 
Bibliotheca Tliuana edita hi aheruntur : Arcbiepifeopus Beneven- 
tanus bos babet fujjragancos : Telejinum , Montis Marini , Idca- 
vurn y Afeulenftnn y Dragonarienfem y Florentinum y Fcrmolenfem y 
Bivinenfent , 5. Agatbae , Montis Cos vini , Arianenfem , Lucerinuirty 
■ VtMturanenfcm yCivitatenfem yFrequentinum y Wartlienfem y Alipba- 
vtim y Avellinum y Boianen/em , Tortibulenfcm yAlarinum y Lipetifenty 
Terventinum yMufanenfem .Coalimnt Provinciale Romanum Leo- 
nis X. iuffu anno mdx i v'. editum ; Arcbiepifeopus Betieventan , cuius 
civitas eft Romanae Ecclefiae ybos babet fuffraganeos iThe! e ftn yS. A- 
gathenen , Mapban , Alontis Marani , Montis CoYvini , Avellin , Ilre/ty 
Ariancny Boianetty Afculen , Turtihulen , Civitatis s. Mariae (olim feri- 
bebatur civitas L:iceri>ty fV feribeLatur epifeopo Luccrin ) Dragona- 
rien y Vulttrrarien y Lcjiuetty Frequentin y Treventin y Banuen yGuar- 
tlien. Poftea epifeopatuum alii aliis temporibus abllrafU , alii fup- 
preili; ficque angultioribus finibus definita pro\incia cll . Niinc 
liae Sedes Beneventanae fublunt .* Abellinum , cui I requentum 
adiunRum, Alipha , Arianuon, Afculum , Boianum , Bovinum, 
Guardia , Larinum, Luceria, Mons Marianus, s. Agatha, s. Se- 
verus, Termulac, Trevicum , Vulturaria , cui adiunflus Mons 
Corbinus . 

Pod Beneventum Salerno , Principatus titulo nobili , nec 
Capua & Benevento ulla re inferiori, metropoli ticam dignitatem 

■ • *' ' ■ con- 

(19) V'i 3 e bullam Iohannis XIII. apud Labb.cit.Ioc. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. P.III. C AP.II. CXXVIl. 
contulit pontitcx Iohannes xv. anno dcccclxxxvi. [*) y Principa 
•Salernitano Iohanne II,, creato primum Arehiepiicopo Amato. 
Haec dilertii verbis enarrat Chronicoa Cavcnle (30} . Inquit 
c:iini in an. DCCCCLXXXur. ftm Principes expellunt ]&- 

in cmini Principem extulerunt lobanneni de Lambcrte Tufcanenfe 
in pridie Kf. Ja-iuerias. Eius urbis epi/copus xlm.uus Romam ad 
Pontificem { ledebat tunc Benediflus VII. , qui anno dcccclxxxiv. 
obiit ) fuirit per mare . Hoc igitur anno Amatus Salernitanus 
erat epifcopus,non Archiepifcopus.Deinde in an. dcccclxxxvi. 
haec habet : Amatus Eps. Salernitanus faHus ejl in Jua Sede Ar- 

chie- 


(•) PutJt Ugliellus Itaf. Sacr. tnm. 
vu. d; Arcfiicpilcop. Salemit. in metro- 
pol:m Sak-rnum a Benedicto V II. P. an. 
t>ccc< LxxvTv.ereitam , ac Amatum pri- 
mum fuiffe eius Arshiepilcopum : Ami- 
tm , inquit , lihimus SaUrniij>tnt epifcopiif 
pracjiiit pt/i tnwnm rccccwxr. Etiiu juiffe 
p.am-myi,f/.irp;Jcop!ii>i emjict non cx Bent- 
diiii Vll. privdceit! anm rccccLXXXiV. 
Salenn m Afc) irpi/i pjnt w btinaxds , tum 
tx bulla lol annis XI' ad Cjrimcaldum Ar~ 
chiepijnpiiin Salernitanrm aii.licccrxcni. 
f/uar cii /dent Ainati ni/nrinmm fecit . lo- 
lunnet Ffineeps tunc Saleini erat , eiu/~ 
171 e opera Salernitanae ectlejtat ArAiepi- 
Jhpntus tuta delata fuerhnt . L' phello- 
adaipuiantur Boilandus toni. n. ad xv. 
lun. noc. ad Aiia translaifon. corpor. 
SS. Viti, Mudeili Crelieiitiiie Mar- 
tyr, n, 8: Aji ante anntitn accccuwvv. 
Anhiepifeopi titulum ignoravit Saltrnumy 
eo priiwon donatum a Henedicio P.Vil. 
In eadem fententia eil lannonius Hill. 
Civd. Repn. Neapolit. lib. tt. cap. 8. & 
iib. viii.cap.4., ubi Amatum balernita- 
niitn .'\rchiepilcppi di};nitate a Benedi- 
cto V. ( Icqe VII. ) an. DCCCCLXXXIV. 
donatum ait. Nec multum abiuJit Can- 
teiius Hillor. metropolit. urb. part. iii. 
diis. 1 1 1. cap. 7: Amatum , inqait , Sa- 
lerni primiiitt fuijfe Archiepifeopum anno 
circiter DcccCLxxxiii. duo funt , quae 
nobis fidem faciunt , datum a Biaedkh 


Vn. privilegium , & lohanuis Xl^. di- 
ploni.i ; ex quibus inielligere l:cet h- 
ha.riis fub ha:r tetnpora Principis Saler- 
nitani precibus imlulfilje Bfttedtcium VU.y 
iant Fri/itipi/tiis titulo mbde, C?* Capta 
nulla re inferius, Anhiepi/rpetus digni- 
tate ornaretur lutr. vero L sjhel.us hu- 
ius Icnunri.ie s\L’ui'er laudat quidem 
bullafn ereclionis Salernitanae metrepo- 
leos; feJ camdeni , ur aequum erat , 
non aflert. Hinc iure Mutatorius ad.nn. 
D( txcLxxxiv. rom. v. .Ann.i!. Ital. p. 
9 -tj. finim luilinlt adienfum circa tem- 
piK,quo Salernitana metmpolisereftaeit: 
Conteulit UglcHui , inquit , !xc anna 
( DCCCCLXXXIV. ) ccchfiam Salerni eve- 
llam a p.vtifice Benedtclo Vll. ad gra- 
dum archiepi/copalera , Tantum citat , Jed 
nonafier; bullam ipjtus pontificis y ut opor- 
tebat : adeot/ue iu licari nequit de tempo- 
re talis e eciionis . Id certum efl , Ama- 
tum , qui his temporibus invrbat , fuifje 
primum Atchiepilcopum eius civitatis 
acj^rinclp.-m ( S.ilemit.anum ) tunc fuif- 
fe loha 11:111 J[. Verum ex Chronico 
'Cavetili iatn prixiu Ito. compertum ell , 
S.dernum ann.a dcccclxxxvi. metropo- 
lim 1'a.tam ab Ioh.inne xv., non atiteiti 
aimo dcccclxxxiv. a Benediiio VII., 
qui hx arno vi.ldus Iulii decefTit. 

(qo; In Hilt. Princip. I.ongabard.com. 
IV. p.qii. ieq. edit. Pratill. 
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cbieptfcopus , dr ipfi [ubdUur totm Prlncip/ttus cum ajfaifu Pa- 
pae lohannis (XV.), dj Principis ( Iohannis II. ) . In diplomate 
Eccldiae s. Mariae de Donno an. Ch. DCCCCxC.,3c diplomate 
Ecclefiae s. Mariae ultra fluvium Lifini anno dcccgxcii. fcri- 
pto , Amatus Archiepifcopus Salernitanus appellatur . Hanc Sa- 
lernitanae Sedis dignitatem Sergius IV. an. mxii., Clemens VI. 
anno mxlviii. , Leo IX. an.MLi..,& Alexander II. an. mlxvii. 
diplomatibus fuis confirmarunt . Id autem praecipui habuit Sa- 
lernitanus metropolita , quod unus ex tot Regni Neapolitani 
pracfulibus Primatis per Lucaniam praerogativa exornatus fit aU. 
Urbano II. bulla Salerni an. mxcix. data( 3 i), quaAlphanoII. 
Archiepifeopo Salernitano, a quo fuerat hofpluo exceptus , c- 
iufque lucceflbribus conceduntur iura Primatis : Tibi aeinceps , 
tuifque fucccjforibus /upo- Contpfanam Acheruntinam ecclcfiasy 
dy earum fujfraganeos Primatum gerere ex Apojlolicae Sedis libe- 
rali fate concedimus . . . Tibi deinceps tuifque fuccejforibus le?Jti- 
ruis a Compfano y & Acberuntino Archiepifeopo ^quidquid reveren- 
tiae y quidquid fubie&ionis Primatibus perfolvendum , factorum ca- 
nonum decreta conjlituunty perfolvatur. Sed haec Salernitanae Se- 
dis dignitas labente tempore defiit ; nuneque Salernitanus An- 
tifles in o£Io, qui ei ex pluribus remanferunt, epifeopos metro- 
politica iura exercet . 

Olim Salernitano Metropolitae paroerunt epifeopi omnes 
Salernitani Principatus. In allato Chronici Cavenfis loco dicitur. 
Amato Archiepifeopo primum creato fubditum fuifle totum Prin- 
cipatum y hoc eft univerfos Salernitani Principatus epifcqpos . 
Inter hos Confentlnus , Bifmianenfis , & Acheruntinus . Priores 
duo fub Graecis Regienfi metropolitae ; tartius autem Sanfeve- 
rinati fuberat, uti Graecorum diatypofes oftendunt’. Sane iam- 
diu ante annum dcccli. a Longobardis Confentiam Graecis* e- 
reptam, & Salernitano tandem .Principatui contributam, liquet 
ex Capitulari Radelchifi Principis Beneventi, quo pafluftidivifio-- 
nis Principatus Beueventaui firmavit cum Siconulpho Principe 

Salcr- 

(iO Ext. apud VeheU. ItaL Sacr.totn.Vi j, p-jgj. 
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DE ORTT ET PROGRES. METttOP. P.ni.CAP.r. CXXI?:. 
Salerni eo anno dcccli. (*). Sed & epifcopi Compfanus , Pae- 
fl’anus,& Malvitenfis Salernitano metropolitae contributi fiint, ut 
ex diplomate Sergii IV. an. MXii. Michaeli Arcliiepifcopo Sa* 
lernitaiK) dato. His Nolanum epifcopum addidit Clemens II. .anno 
Mxxxvit.In vetuftis monumentis alii fub Salernitana metropoli epi* 
fcopi rcccnfcntur. Ita in Notitia quinque Patriarchatuum rcriptum dh* 
/Ircbiepifrsptts Sulemitanus hos habet /uffraganeos Capbtaquenfem^ 
Polkajlrettfcm ^ Nufquatanttm ^ \’t\ Tufennum^ Sarnenfem^ AcciTii» 
nenfem ^ Mr.rfirenfem ^ RjnxUetjfem .WvHc congruit alia Notitiae 
Bibliotheca Tliuana edita ; Archiepifeopatus Salernitanus has habet 
fujfraganeos:Capntaquenfcm y Sarnenfem yRaveilenfem y Polkaflren^ 
fem y Arertanenfem , Nufquitenum vel Nuf canunt , Marftcenjem . Et in 
Provinciali Romano : Archiepifeopatus Salernitanus hos habet fuffra^a^ 
neos : Caputaquefi , Policajlren , Sarnen , Acernen , Marficen , Rivellen 
(^ejl exemttis JyRufquitc/t y vel Muftan y etiam ejl exemtus ) . Laben- 
te tempore Salernitana metropolis auguUioribus finibus ferifim 
coercita. Tres cpifcopl Confentinus, Compfanus , 8c Aclierun- 
tius Archiepifeopi creati funt. Epifoopus Nolanus Neapolitano , 
Melphitanus,& Bifinianus Romano metropolitae contributi. Epi- 
pifeopus Padbnus , ac Malvitenfis fupprelC funt . Nunc fub Sa* 
jemitano mettopolita ofto exuotcfikopiy Acemen/isyCampanien- 
fiSy CaputaquenJisyMarftcenfisy Nucerinus, Nufcenjis , Policajlren- 
fiSy 5c Sarnenfis, 

Hac itaque funt metropoles in tribus Princiftatibus Capuano, 
Beneventano, & Salernitano a Romanis pontificibus infiitutae: 
primum nempe Capuana anno occccLxvi.,mox Beneventana an. 
DccccLxix. , tum Salernitana atr. DccccLxxxvi. Capuana m ere« 
xit Iohannes XIII. ad gratiam Pandulfo Caputferreo Principi 
Capiiano, a quo exui liberaliter Capuae fuerat exceptus, referen- 
dam . Beneventanam vero idertl pontifex pollulata faciens Othonis- 
M. , ac ipfius Pandulfi, qui Beneventani quoque Principatus do- 
minus erat. Salernitanam Iohannes XV., precibus forte annuens 

Tom.VI, r Io- 


(*) Vide Pratillum in Hiftor. Prin- eatut Bennenttn. ai Orient. pap. izr. 

cip. Lonpobard. tom.v. not. ad Camilli feqq. , ubi lines Salernitani Principatus 

Fere^inii dilLvi- quae eA de fiuib. Du- exponit. 
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lohannis II. Principis Salernitani . Nec aliam ob cauflam haec- 
gdta funt, quam ut genio gentis in his provinciis late domi- 
nantis Romani pontifices obfecundarent , praefertili» memorati 
Pandulfi, qui tribus Longobardicis Principatibus antea di vifis ,Ca- ^ 
puano, Beneventano, & Salernitano, unus tunc temporis praee- 
rat; quin & Ducatui Spoletano , & Marchionatui Camerino 
Hic ereflionis trium harum metropoleon ordo obfervatus eft in 
decreto de eleSiione Romani pontificis edito in Concilio Latera- 
nenfi fub Nicolao II. an. mlix. , ubi poli Canlinales fubfcribunc 
io hunc modum Archiepifeopi : Wibertus Arcbiep. Ravennas , Do~ 
mtnirus Gradenfis Patriarcha . Hildeprandus Capnanus Archiep.OU 
dericus Beneventanus Archiep. Alpbanus Salernitanus Archiep. 

GAP. II. 

I De metropolibus Amalpbitana^ Neapolitana^ & Sutrentina, 

N On in tribus modo Longobardorum Principatibus Capuano, 

Beneventano, & Salernitano; fed & in Ducatibus Amal- • 
phitano, Neapolitano, ac Surrentino , urbes principes metropo- 
iiticam a Romanis pontificibus dignitatem confecutae funt . A- 
naaiphim Capuae, Benevento, ac &lemo opibus haud imparem, 
ad metropolim ftatim poft Salernum evexit idem lohannes XV. 
anno dcccclxxxvii. , Manfonis Ducis Amalphitani ( qui Prin- 
cipium Salernitanum aliquo tempore occupverat } , cleri & 
civium precibus prmotus , Leone primum creato Archiepifeo- 
po , ut habet brevis hiftoria Amalphitanorum praefulum , & 
Vrfus presbyter ( i )• Hic Leo Arbiepifeapum Amalpbitanum 
fe rubicripTit in litteris Guaimarii Principis Salernitani Ricbe- 
rio Callinenfi Abbati datis circa 'annum mxl. de Amalphita- 
na s. Nicolai ccclefia ( ’*** ) . Leoni poft annum mxl. 

• fuc- 

(•) Vide Hiftoriam Princip. Longob. (*’*) Hinc patet ertor Ughe!li,qiu 
tom. IV. & V. edit. Pratill. Leonem hunc anno mxxx. deceflTilfeait, 

(**) Ira legitur in Chronico Farfenli decennio nempe iUius mortem antever- 
apud Murator. S. R. I. tom. 1 1. part.* tenf. Conf. Mabillon. de re diplomatic. 

II. p. 646. in Appendic. p. ii6. 

(i) In Chronie. Atnalphitan. praefui. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROy.P.Iir. CAP.rr. .CXXXl. 
fuccefllt Laurentius, vir Graece Latineque doftillimus , quem 
(lae venerandae memoriae Amalpbitanae Sedis Archiepifcoput\t 
' adpellat Petrus Damianus (2). Idem pontifex Iohannes, qui Amal- 
pliim fecit metropolim , ut effent qui metropolitae Amalphitano 
fubeflent fuffraganei , tres fimul epifeopatus inftituit , Capreae , 
Litterae , & Minori , quibus Scalcnfem paullo poft addidit . Sic 
laudata Notitia quinque patriarchatuum : Arcbiepifeopus Amalpbi- 
tanus bos habet fuffraganeos: Capeitanum ^ Scalen/em ^ Minoren/em^ 
Lutau'ium. Confonat Notitia e Bibliotheca Thuana eruta ; Ar- 
chiepifeopus Amalphitanus bos babet fuffraganeos : Cappricanum , Lit- 
ter anum , Scalenfem^ Minorenfem . Et in Provinciali Romano 
Leonis X. legitur : Arcbiepifeopus Amalpbiten bos babet fuffra- 
ganeos: Capritan^ Scalen^ Minoren^ Literan, 

Neapolis quo anno, 8 c a quo pontifice metropolis fit fafla^ 
obfcurum eft. Quid enim iuvat incerta pro certis venditare? (*) 

r 2 II- 


(i) In vita s. Odilonis ClimiacenfB 
Abbatis • 

(*) In epochatn conllitucae Neapoli- 
tanae metrojwleos anxie in<|uinverancd»- 
viri . Miraeus a Cregono M. exedam 
ait. Ac ex ipfo Gregorio Neapolitanum, 
ecterofque Campaniae , Regnique uni- 
verfi epifropos Romani metropolitae 
fuffraganeos fuifle,aperTinimum eft. Nec 
quidquam obturbat Gregorius iplj; apud 
Gratiannm cap.i.de religiof. domib.,ubi 
▼idorem Neapolitanum Archirfifcopum 
adpellat j nam locus a Gregorio addudus 
non eft Gregorii I. , fed Gregorii VI., qui 
ab anno MXLv. ad mxlvi. fedit , quo 
tempore Neapolitanae eccletiae prae- 
erat Vidor Arcbiepifeopus, ad quem 
Gregorius VI. fcripfit. Nec item mo- 
ratur Audor vitae S. Willibaldi , qui 
Nfapclitatmm y- & Capuanum Anhiefifctr- 
p<m commemorat; is enim in ea tem- 
pora incidit, quibus Neapolis & Capua 
archiepifcopali dignitate iam fulgebant , 
ac (lilo fui femoris vetera expreflit . 
Vide huius diatribae part. i.cap. v. C»> 
tacciolus de facr. Neapol. Ecclef. lib.u 
ftatuit, metropoliticam Neapoli diri- 


tatem a Iohanne IX. circa an. cccccir. 
collatam.Vno nititur teftimonio lohan- 
nia Monachi , qui fub Pafchali II. cir- 
ca aa.uc. feripik Audarium ad Chro- 
nicon Authbcrti Abbatis Monafterii ^ 
Vincentii ad Fontes Vultumi , quod 
Muratorius e Codice Bibliothecae Barb»- 
rinae edidit S.R.I. part. 11. tom. i. Hic 
enim Monachus in catalogo Romanorum 
pontificum , quem libro primo eius Chro- 
nici praefixit, baec de Iohanne IX. ha- 
bet: Idtanms IX. Tiburtts aun. ii. dies 
XV. /epultus ad S. Petrum. Ijie Neapolis 
^ Beneventi Arctitpi/copos ferit . Gt(- 
delperto Abbati privdegium deJil Amt- 
occcc. Inditi. 1 1 «. At Iohannes Mo- 
nachus egregie labitur ; nam ante annui|t 
Dccccixvi.nullum in Regno metropolium 
a Romano pontifice inftitutum , conftat. 
Ipft Capuani, Beneventani, & Neapo- 
litani praefhles in fuis diplomatibus, in- 
que pontificiis ad illos litteris ad annum 
DccccLxvi., & quod excurrit, numquam 
Arc/uepi/cvpi appe\iAmut . Neapoliuni au- 
tem epifeo^ fe fublcribunt in literis ad 
lohannem Abbatem S. Severini anno 
^.nccccxxxvii. feriptis , inqoe diplomate 

■ino* 


* 
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Illu.i liquet, eiufmodi dignitate caruifle ad Athanafium III. , qui 
tum in litteris a<.l lohannem Abbatem s. Scverini ati.Dccecxxxvi x. 

fan<- . 


monafteriff SS. Ferti & De(n}ern anno 
DccccLx. d.ito> Beneventum vero nona 
lolianne IX., fed a Iohanne XIII. in 
metropolim anno nceccLxix. ereftam, 
intis paret. Sed 8c CaraccioIiK aluci- 
natur adrtnnan<;,. Neapolim a Iohanne 
IX. circa annum Dcccctv. archieptfeo- 
pali dignitate- aiiitam, cumque pontifira- 
mm grjJilJe a(> anno Dcccci ii. «W dccccv^ 
nam ex mente eiuUlein Monachi ^ lo- 
Tiannes IX. anno dcccc. Indid. iti. 
obiit, poilquam fediiret annos ii-. dies 
xv..‘ adeoque poniirtcMum iniit a medio 
circiter Iulio anni dccclxxxxvi ■ i, uf- 
^ue ad initium Auqurti anni occcc., ut 
otlendit Pagius ad A. C. dcccc. n. 25. 
contra Baronium, qui mortem eius in 
ita annum dcccc v. confert, eique annos 
iit. dies XV. attribuit, quem Caraccio* 
ius fequutus ert . Chioccarelius in Cata- 
log. epifeop. Neap. putat , Neapolim 
metropolim evartlte anno dcccclxii. , 
fedente Niceta, Athanafit III. fucceflb- 
re,«jUem primum facit Archiepifeopum. 
Nititur uno hoc argtunento , quM in 
diplomate Monarterii s.Sebartiani Nice- 
fas Archiepifeopum Se infcTipferit . At 
monumentum non affert^ nec autogr»- 
phum erte confirmat . Illud non abs re 
luppofititium habet Vghellus de Archiepu 
Neap. in Niceta; aut fi verum fit,coir- 
iicit Nicetam hunc , hominem Graecum, 
ope Aulae CPnae in Sedem Neapolita- 
nam a Byzantino patriarcha iutrulum , 
more Graecorum Archiepifiopi titulum 
fibi arrogaffe ; quod pofterius a veritate 
alienum elle, o.rtendimus huius diatribae 
part.ii. cap.iv. in not. p.civ. Profecto 
documentum illud, quod fe vidiflcChtoc- 
carellus iellatur,aut commentitium eli, 
aut ^ui illud pollerioribus temporibus 
exicripfit , titulum ampliavit Archiepi- 
ftopi , nova veteribus componens . Porro 
Baronius ad aB.DccccLxviii., Vsheliut 


cif.Ioc. , Peregrinius, afiique contendunt, 
metropoliticum Neapolitanae Sedi de- 
cus collatum ab I-ihanne XIII. anno 
DccccLxvMi. eodem, quo Capu.te,.tcnir 
pore ; Pagias vero Critic. Baronian. id 
anno Dcccci-X. , Cantclius Hillor. urb. 
mctropol. part. tti. difti. cap. vtt. an>- 
no circiter dcccclxx. failum rtatuunt . 
Haec omnia gratis , nullaque fatis ido- 
nea conieflura praedicantur. Cl. Mazo- 
chius di(t de Cathr. Eccl. Neap. part. 1 1. 
cap. II. p. 1 1 5. Neapolim prj} medium 
decimum faeculum {quo annOy incertum') 
metropolitica dignitate a Romano pon- 
tifice donatam tradit. F.t nota xi ii.fut>. 
iicit : Illud autem propius fidem efl , fla- 
thn pofl Capuam {primam omnium huiut 
Regni Sedium amn Dccccuv 1 1 1. ah Io~ 
hanne x iti • in metropolim eretlam ) & 
Beneventum anno fequente y flatim Neapo- 
lim eodem honore aiiclam /«///e. Tum fa- 
tetor, ante Sergium Archiepi/iopum, qui 
armo MV-fidehaty eu monumentorum in- 
opia haud ptife antiquiorem alium Nea- 
politanum Archiepifeopum Homtnatim tle- 
mmjlrare . Verum Capua non anno 
Dcccc^xviii, , fed DccccLxvi. delinente 
metropoliticum decus adepta ert^tum tribus 
port annis Beneventum anno dcccclxix^ 
inde Salernum anno dcccclxxxvi. j mox 
Araalphis anno dcccclxxxvi 1., uti iam 
offenfum ert . Quare ad£rmari iuie ne., 
i^it , fiafim port Capuam 6 c. Beneven- 
tum iuirte Neapolim in metropolim c- 
r etiam . Quid quod eodena concedente 
Mazochio prob.ari nequit , Nicetam At- 
chiepifeopum fuilfe l Vixit Nicetas hic 
ad annum circiter millefimum , eique 
fuccelfit Sergius , qui anno mv. & mvi. 
fe Archiepifeopum tublcriprtt. Quamob- 
rem Neapolitana Sedes hoc fedente Set- 
<gio port annum m. ante annum mv» 
arcbiepilcopali dignitate donata ert . 


• Digitized by Google 



DE ORTV tr PROGRES. METRO?. E.Tir.CAP.lI. CXXXIII. 
fanHae Neapolitanae ecclefiae prac/ulent^ tum in diplomate in fa- 
vorem Monafterii sr. Fcffi & DefiJerii anno dcccclx. dato /a»- 
Sae Neapolrtanae eceleftae ept/copum fc aperte fubfcriplit ( 2 ) • 
Praeterea lohannes Diaconus, qui Chronicon praefulum Neapo- 
litanorum ad an.DcccLxXi r. confcripfit, & Petrus Subdiaconus, 
qui illud ad Stephanufn III. an. Dcccciii. perduxit , nullum 
commemorant Neapolitanum antillitem Archiepifcopali di°nitate 
praeditum . Ingenue Mutatorius ( 3 ) fatetur : Incertum eji , que 
tandem anno archiepifcopali dignitate ''aulbts fuerit Neapolitanus 
Antiftes . Id certe nequaquam faSlum eft , cum haec lohannes Dia^ 
tonus litteris mandabat, Viuit autem lohannes ad aimum DCCCLxxi i« 
Athanafio III. fuccefftt Nicetas, qui ab anno dcccclx 1 1. ad an. 
M, Neapolitanae praefuit ecclefiae . Hunc primum metropoliticam 
dignitatem adeptum circa an. dcccclxii. tradit Chioccarellus , 
quod in diplomate Coenobii s. Sebaftiani fe Archiepifeopum in- 
Kripferit. At monumentum non affert, & porro nec autogral- 
phum eft , nec genuinum ( vide fubieflam Adnotation. ) . Nice- 
tae in Sede Neapolitana fucceffit Sergius (*), qui in diplomate 

Ma 


(2) Ext. apud Chioccart-n. In AntiH. 

Ncap. ' 

(j) Kot. ad Ioh. Diacon. S.R.I. tom. 

11. p.,-07. 

(*) Ughellus <fe ArcFiIepifcop. Neap. 
ItaL Sacr. tom. vt. Anonymum ponit 
quinquageGmum quartum inter epifeopos. 
Neapolitanos,& fecumlum inter Archie- 
ptfeopos, atque hunc circa an. m. prae- 
fuilTe ait . Nititur marmoreo monumen- 
to ante Monalierium monialium S. Mat- 
cdlini pofito , quod fic habet .' Ne mi- 
reris viator , /i columnae truncus ipfe 
bic li.catus fuerim. Quum Servatoris Ima- 
go aicImperatore CPno , Arthtepifeopo Nea- 
politano doKo mijfa fuerit ;6aiuli onere defeffi, 
fuper me depofuerunt : r^uam quum tolle- 
rent , nuttis viribus eripi potuit . Hoe 
itaque miraculo eius Ima^o fuper alta- 
re divi Marcellini dhjimtus collocatur , 
quod Silvefler fuis litteris comproba- 
vit > quamplurimas conredens Indulgentias 
MCCXXXII. De eiulinodi inlcriptfone 


'ac re haec tradit Chioccarellus in An 
chiep. Neapol: Qiio autem tempore^ & 
amio id aoeirlerit.^ tX quis fuerit h Im- 
perator y & quis Archiepijcopus , tetrt- 
porum iniuria ad >ns minime perve- 
nit , mc Sihrfbi , aliaeve trflimonia- 
tes litterae id probantes , quarum, & 
lufcriptiorus metatni diutius a nebis per- 
quifitae, nec tamen in eo Coenobio , nec 
alibi reperirl potuerunt . Quamobrem Jt 
’ vera funt , quot ad nos tam conflans 
at firma traditio tranfmifit , hir fere^ 
temporibus accidi jfe credendum eft , fidr 
Silveftra nimirum fecundo Romano pon- 
tifice , qui anno Drrccxcix. creatut efl 
pontifex, oiiitque anno Mtlt. Nam Sil- 
vejlro /. aptari mhtime potefl ; tunc erane 
non Archiepifeopi , fed epi/copi Neapoli 
praeerant, nce ilfnd S. Marcellini Coe- 
nobium, aut ecclefta adhuc fuerat erebia. 
Quae omnia fub fecundo Sitvejlro facilli- 
me eonveniunt . Annum vero MCCXXXll. 
^aedimus fuijje tempus appofttae Infcti- 

pti- 
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Monafterii s. Sebaftiani anno MV. fcripto ,inque inftrumemo Coe- 
nobii S. Marcellini anno mvi. edito, k Arcbiepifcopum 
(4). Ceteri deinceps Neapolitani praefuJes>^»r^ie/>»yfo^i dicuntur, 
ut Iohannes in diplomate Monafterii s. Gregorii anno Mxxxii. dato. 
Confecrationi ecclefiae Caflinenfis ab Alexandro II. an. mlxxi. 
pentiEIae interfuerunt jlnbiepifcopi decem ^ Capuanus^ Salernitanus ^ 
NEAPOLITANVS jSKmW/WMT, Amalphitanus ^ Sipontinus y Tranen- 
fis , Acerentinus , Tirontinus , Oirctanus , tefte Leone Oftien- 
('1(5). Cum itaque in genuinis monumentis nullus, praeter 
Sergium illum , Neapolitanus praefui Arcbiepifeopus nominetur 
ante annum MV.; poftea vero omnes eo titulo exornentur: con- 
iici iure potelf, Neapolitanam Seriem fub initium facculi unde- 
cimi in metropolim cveftam , fedente Sergio Nicetae fucce(fo- 
re, qui primus extitit Archiepifeopus . < 

Neapolitano metropolltae fex olim paruerunt epifeopi, Puteo- 
lanas, Nolanus , Acerranus , Ifcliianus, Averfanus , Sc Cumanus. 

Ita in Notitia quinque patriarchatuum : Arcbiepifeopus Neapoli- 
tanus hos habet fuffraganeos : Averfanum , Nslanumy Puteolanunty 
Cumanum y Jnfculanum y vel Infulanum . In alia veteri Notitia e 
Bibliotheca Thuanenfi edita: Arcbiepifeopus Neapolitanus bos ha- 
bet fuffraganeos : Averfanum , Cumanum , Nolanum , Jfclamrm , vel 
Jnfulanum , Puteolanum , Acertanum , & Acerranum . Et in Pro- 
vinciali Romano : Arcbiepifeopus Neapolitanus bos habet fujfra- 
ganeos : Adverfan ( ejl exemtus ) , Nolan , Puteolany Cuman y 
Acerren , Ifeulan . Mifcnuin numquam Neapoli paruit , nec 

pa- 

ftionis . QuIdquiJ fit de cius Tnferiptio- nus, nullufque inter Nicetam & Sergium 
nlsantiquitate,acveritate(dequa re nunc 'ponendus Archiepilcopus. Qiiidquid e- 
laSorare opus nonefiJjCum ineanec Im- nim de Anonymo illo narratur, optrtne 
peratorls.aut Arrchiepiicopi nomen, nec congruit aut Nicetae, qui ad annum cu’- 
annus exprimatur, quo ea Imaginis trans- citer m- vixit j aut Sergio, quem anno 
latio contigerit: cumque id circa an. M. mv. & mvi. . Neapolitanae fedi prae- 
. failum traditio fetat ; temere inter Ni- fuilse confiat ex laudatis duobus monu- 
cetam &. Seigium alius incerti nominis mentis Monafieni S. Sebafiiani , & Coe- 
praeful archiepifcopali dignitate praeditus nobii S.MarceIfini. ' 

excogitatur, quem unquam extitifie, nui- (4) Ext. apud Chloccarell. in Keap. 
lo certo documento docemur. E ferie Antirt. p. 116, & 12^. 
itaque Neapeiitanorum antifiitum ex- (5) In Chronie. Ca/Tui. lib. 1 1 1. cap. 
pusgeudus ell Anojymus ille Ughcllia- xxviii. 
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parere potuit ; everfum enim fuit a Saracenis anno dccclxxx., 
eiufquc fedis praedia Neapolitanae Sergius Dux Neapolis addi- 
xit , tefte lohanne Diacono {6) \ Neapolis vero primum un- 
decimo ineunte facculo metropolis eft fa£ia. Cumanus epifeopus 
creari defiit, urbe anno Mccvii. a Neapolitanis disiefta . Aver- 
fana Sedes Romanae fubiefta eft decreto Martin! V. , quod Ca- 
lixtus III. confirmavit . Nunc itaque quatuor fub Neapolitana 
metropoli fuffraganei funt , Puteolanus^ Nolanus ^ Acerranus y /- 
fchianus . 

Surrentina metrcpolis quo primum tempore , & a quo 
pontifice iuRituta fit , aeque incenum ( * ) . A vero pro- 
pius 


(, 6 ) In Aflis Translationis s. Solii 
marr., qiiac Surius ad xxm.Scptemb.edidir, 
(*) Philippusde Anallaliis Ardiiepilco-, 
pus Surrentinus de Chriftian.Surrent. Anti- 
quit.lib. I. cap. i v. Surrentinae nietropoleos 
originem ab Apoftolicis temporibus repete- 
re non dubitat . Ei iam fatisfecit Thomas 
Milante Stabtenlis epifeopus de Stabiis, 
Stabiana ecclefia , & epiteopis eius.dilT. 

1 1. llibs haud moror j qui hanc tbgni- 
tatem ab aevo Gre^rii M; Surrentinae 
Sedi vindicanti ex ipfo enim Gregorio 
lib. I. ep. Liv. Iohanni epifeop. Sur- 
rentin. & lib. ix. ep. xxv. eidem Iohan- 
ni inferipta conflat , Surrentinum tunc 
temporis merum fuifle epifeopum: quin 
ex permultis eiufdem Gregorii litteris 
compertmimum eA , univerfoS Regni 
epilcopos , nominatim Campaniae , in 
qua Surrentum, uni Romano metropb- 
litac arflius adhaefiAe ; quod part. l. 
huius diat^bae late oAenfum. Nec re- 
geras, apud Gratianum in Can. conjTi- 
tuuis de tefiib. & attejlat. legi ; Cmfli- 
tuth $H prtefeniia nnjhra jinhirpi/copo • 
C)" M. Ctntonico Surrentiam , dura ip/c 
illum de funonlai crimine deferret ; non 
enim liquet , an verba haec ad Surrenti- 
num epifeopum referenda fint : & por- 
ro Archiepifeopum ibi a Gratiano addi- 
tum , vetera novis componente, patet 
ex eodem Gregorio in cap. 2. dereligioC 


domib. ubi Surrentinum praefulem non 
Archiepifeopum , fcd epifeopum adpellat.- 
Ipfum autem monafterium , inquit , fie 
noi tuae ordinationi rcmmififfe eogno/ras, 
ut tamen iurifdiclionem illic non epifeeput 
Siirrairinut. . . ijAair. Marinus Freccia 
de Subfeud. lib. i. tit. iilt. a Sergio III. 
circa an. Dcccciv. Surrentum iq me- 
tropolim' ereilam ait . At ante annum 
DccccLXVi. nullam in bis regionibus 
metropolim a Romanis pontificibus ere- 
£lam, ne ambigas. Ugheiius Ital. Sacr. 
tom. VI. dc Archiepife. Surrentin. putat^ 
Iohannem XIII. .Surrentum in metropo- 
lim erexiAe, ut fertur, peji <i«.DCrccLxvlll. 
Leopardo ordinato primo Archiepi/copo ; 
quod in dyptichis Wreminis Leopardus, 
qui tunc fedebat , Arihiepi(iopus dicitur. I n 
hanc fenrentiam inclinat lannonius HiA. 
Ctvil. Neap. lib. riii.c.ip.vt. Verum nullo 
idoneo monumento aditrui potell , Sur- 
rentum 'ab Ioh.anne XIII. fub haec 
tempora archiepifcopali dignitate illuAra- 
tam. Tandem qui ad annum MCCviii. 
fub Innocentio 111 . id reiiciunt, mani- 
felll erroris arguuntur teAimonio Leonis 
OAienfis Chronie. CaAinenf. lib. ■ 1 1. 
cap. xxviii., ubi inter decem Archie- 
pifeo^, qui confecrationi Balilicae Cal- 
finentis anno MLxxi. interfuerunt, Sur- 
rentinum appellat. 
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pius abcfl, Surrentum fub medium faeculum unclecimuna in me* 
tropolim cre£lam . Sutrentini enim praefules , qui ab iis tem- 
poribus federunt , Archiepifeopos fe inferibunt . lohannps Surren- 
tinus Archiepifeopui fubfcripfit Concilio Romano fub Nicolao II. an. 
MLix. celebrato . Confecratiooi Bafilicae Cairmenfis ab Alexandro II. 
an. MLxxi. peraflae adfuerunt Archiepifeopi decem , inter quos Sttr- 
rentinus numeratur a Leone Oftienfi (7). Barbatus Surrentinus 
Archiepifeopm dicitur in diplomate anno MCx. confignato pro 
Gregorio Stabienfi, quem ordinaverat, epifeopo . Vrfo etiam 
Archiepifeopm fmt&ae Surrentinae Ecclcfiae dicitur iil alio diplo- 
mate , dato Iohanni Stabienfi a fe epifeopo ordinato (8) . Ceteri 
deinceps Archiepifeopos fe conftanter inferibunt. Surrentino me- 
tropolitae primum duo paruerunt fuffraganei , Stabiarum , & 
MalTae Lubrcnfis; quibus tertius deinde additus Vici Aequenlis, 
qui a Bonifacio VIII. circa an.Mccci i., inflante Carolo II. Ande- 
gavenfi, inlHtutus eft . Hi tres epifeopatus fub Surrentina metro- 
poli recenfentur in Notitia quinque Patriarclutuum .* Achie~ 
pifeopatus Surrentinen hos habet Juffra^aneos : Equen/em^ Lu- 
brenfem , CaJicHi Maioris , vel Stabienfem . Et in Provinciali 
Romano I.eonis X. : Archiepifeopatus Surrentinen bos habet fuf- 
f apaneosy Lobren ^ Salpen ( *), Equen y Cajiellum Maris , veJ 
Stalven^ 

C A P. III. 

De metropolibus Barenfi y Sipontina y Tranenft y Brundufina ^ 

& Tarentina. 


R Eliquas nunc Re^i Neapolitani metropoles a Romanis 
Pontificibus ereflas perfequamur. In Bareufis metropoleos 
epocham primum inquirendum . Vnde quis iure fufpicetur , Ba- 


(7) Chronie. Canincnll lib. iit. cap. 

XXVI I I. 

(8) Duo haec Inflrumema ex Archi- 
vo Stabienfi edidit Thomas MiJantede 
Siabian. «ccleC dilli v. p. aic. leqq. 


ren- 

f*) Per errorom Salpenfis fedes hrter 
Aifiraganeas Surrentini Archicpircopi heic 
affertur : ea enim in Apulia elt , & 
metropolitae Barenfi paruit, ut infra o- 
llendetur. 
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fenfes ptaefules fiiifle metropolitas ufque ad aanumDCCCLXxvi., 
quo Graeci Bario potiti funt, quin ad atwutn Dccccxcix. , ni- 
kil prorfus eft (*). Ipli Barcofes aniiftites , qui per. haec tem- 


Tom.VI, 

4 ^ 

r) Ufihellus Ital. S»cr.tocv.vii.p.59j. 
BcatiJlum (e^uutus haec habet: Prmauh 
timus, & primut jirchitpifcapus Baren- 
fis fuit htc dignitati exornatus antto 
Dxxx. ak Epipkanio CPulhano fairiar- 
cha j fidente Feliet Papa IF.y rutus au- 
Beritaet Epiplujthu hanc fedtm 
poliranam conjlituit , cum facultate duo^ 
decim fuffraganeos tptfcopos trji undi . 
Pujl Petrum decem ei fucctjftrunt Ar- 
ahiepifeopi, ejuorum nomina, tie'{ut Atia 
astant in dipt^cis eiufdctn Etchfiae , Leon- 
tius duodecimus Barenfts Arrhiepifeopus 
tirca an. Demini Dccixx.x. elettus, Nicae- 
90 Concilio fe ft bfcrtpfit oft-DccLXXXVll, 
Sebajlianus Barenfts Arrhiepifeopus proxime 
/iiccejjit Leontio ... Angelarius vir fan- 
Sdimania clarus, ac rerum gejlarum ae- 
terna memoria dignus , iam antea per 
annos decem Caniijinae ecdeftae Arcftit- 
pifeopus in dtmortui Srbaflitm locum 
amnium votis Barenfi ercleftae praeficitur 
anno Dcccxiv. , retentoque ex Romani 
pontificis autioritaie & Canufinae Sedis 
titulo, Barenfts O" Canufinus Archiprae- 
fut diclus fuit, qui deinceps ex perpetua 
Mtrarumque ecclefiarum unione !n fuccef- 
fores tranfiit, ufque ad hodiernum diem, 
Multa^in verbis hifce opaxparit cafli- 
g»nda funt. Primum falfum eA, Petram 
a patriarcha CPlitano, confentienteRo- 
irano pontihee, anno dxxx. Barenfem 
• Archiepifeopum creanfm fuilTe; id enim 
nufpiam feriptum eli,& pono co tem- 
pore non Graeci , fed Gothi in Italia 
Ominati funt ad annum dxl. , quo in 
TOtelhtem ludiniani redafta eff univer- 
fa. Non ergo potuit Petrus a CPolita. 
no patriarcha Archtepifcopalem acci|«re 
alienitatem: nec vero Byzantini Antifti- 
lee ciufmodi decus epifeopis Rcfini coi» 
tulerunt ad Leonem Ifauricum ufque, hoo 
Cll, ad annum dicitci uccxixu. Eamdem 


s pota 

aotem dignitatem a Romano pontifice 
nancifei non potuit ; conAat enim Ro- 
manos praefules ad annum ufque Dcccc- 
LXvt. metropoliticum decus epiicopis no- 
fltis haud induIlilTe . Falfum item e(t , 
quod de Archiepifeopatu eorum, qui Pe- ■ 
tro in Barenfi iede fucceflerunt , adSiu 
mamr y Barium enim Longobardis pa- 
ruit ab anno circiter dlxx i. ad annum 
DcccxL. quo Saracenis ccfllt . Eam ur- 
bem ouuparunt Graeci anno dccclx. ; 
fed (latim inde a Saracenis depulfi. His 
a Ludovico II. Imp. devifiisan.DcccLxxi. 
Barium ad Longooardos rediit.' tum an- 
no dccclxxvi. Graecis ceiTit,a quibus ad 
annum mc. retenta eil , quo eam Ro- 
bertus Northmannorum Dux expugna- 
vit . Quum itaque Barium ab anno 
DLXXI. ad Dcccxx. & ab anno DcccLxx. 
ad DCCCLXXVI. Longob.ardis Romano pon- 
tifici obtemperannous fubfui/fet ; fabu- 
lofum ell quod de Petri fuccelTomm 
Dominatim Leontii, Seba/liani, & An- 
celarii Archiepifeopatu praedicatur. Quin 
Leonttus in Concilio Kicacno IT. anno 
DccLx\xvii.,& Sebafiianus in Romano 
fub Eugenio P. anno dcccxxvi. nndum 
ejpifropi nomen adfumunt, Angdarius di- 
Icrte epicopus ippelhmr ID Infcrtptioneab 
fe appo/ita fupra reliquias s.Sabini. Vide 
quae oe hac re infra p.cxLi v.in not.diccrr.us. 
Sed &labiciir Vghell(is,dum poflAngcIa. 
rium peipetoam (uidc Canufinae & Barcn- 
fis ecclefiae unionem, eainque ad nollra' 
tempora pcrennaOii , ferihit . Kam poft 
Angelarii tempoftt quandoque Canufina 
fedes Brundufinae coniun 5 fa fuit : unde 
Iohannes Archiepifeopus fedis Camftnat 
Brundufinae erf/c/Tef , nulla habita Ba- 
rcnfls mentione , dicitur in diplomate 
»b eodem Iohanne dato anno rccccii. 
Aliquando Barenfis ecclefia Trancnfi , 
niUU Canufinae mentione inieda , ad- 
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pora feclerunt, numquam Archiepifcopi titulum fibi vindicarunt. 
Barium ab anno dlxxi. ad dcccxl. & ab anno dcccclxx. ad 
nccccLxxvi. Longobardis paruit , qui Romanam fedem revere- 
bantur , Romanumque ritum colebant : proinde nihil de vetu- 
ftilTimo Romani pontificis metropolitico iure in Apuliam immu- 
tatum ; nec porro ipfos Romanos pontifices epifeopis Apulis , vi- 
gente Longobardorum dominatione , metropoliticam dignitatem 
indulfifle legimus. Ita Barenfes pracfules, Leontius in Concilio 
Nicaeno II. ainiC' DCCLxxxvn. , & Scballianus in Romano 
fttb Eugenio P. an.Dcccxxvi. merum £/>i/fo/)/'nomen adfumunt. 
Angelarius fimplicis Epi/copi titulo infignitur in inferiptione ah 
ipfomet appofita fuper reliquias s. Sabini . Dominicus epillolae 
Concilii Ravennatenfis fub Iohanne VIII. P.anno dccclxxvii. ce- 
lebrati , prft Archiepifeopos fubfcripfit inter fimplices epifeopos in 
hunc modum ; Dominicus Bnrienfts epifeopus fubfcripfi ( i ) • Petrum 
& Iohannem Barenfes epifeopos appellat Ignotus Barenfis (2) : 
An. DccccLi I. Init. X. Obiit Petrus epifeopusfti' eledus ejl hbannes. 
Hic autem Archiepifeopus dicitur in diplomate a fe dato Pan- 
doni clerico filio Cinnami Imperialis Spatharii ludicis civitatis 
luvenaciae annoDccccm. ( 3 ).* loh annes Dei gratia Arcbiepi- 
fcopus ^primo anno praefulatus mei s. Sedis Canufinae (j Barifinae 
errlefiae. At profeSlo qui pofterioribus temporibus diploma ex-, 
fcripfit, Archiepifcopi nomen ampliavit , more aevi fui loquutus. 
Diferte enim Iohannes epifeopus^ non dicitur Igno- 

to Barenfi . Eundem eo titulo a patriarcha CPolitano donatum, 
nufpiam legimus. Certe a Romano Pontifice haud accepit ;quip- 


iun£l.i eft: unde ChryPoftomus non Ba- 
renfis & Canulinu5,lM Barenfis ac Tra- 
nenfis Archiepifeopus, Af;^i(vi<rxoTa< Kxc- 
fi» Baftui Tfartir tAchiepifcopiis 

Cajlri Barii dicitur in Graeco 

diplomate eidem Chryibttomo conceflb 
a Gregorio Trachaniota Catapano Italiae 
anno uccccxcix.Nonnuiuauani etiam Ca- 
Quftna cum Barenli & Tranend unita 
dl, ut de Vrlone Archiepifeopo flarenfi 
ab anno mlxxvi i i.ad mlxxxix. prodit 
Nicephoiua fiatenlis in Hiilona Transla- 


P® 

tlonis s.Nicolai: Jiifwii, inquit, <icm- 
nurn Vrfunem jirchiepi/rDpt-m legatio di- 
rigitur ^ qui tempore illo apud Ca'ttuftum 
Traoum C vitates morabatur , quarum 
pontificatu una cum Barenfi Archiepifeopia 
fun^ebatut . 

( 1 ) Apud Labb. Cone, tom.xc coi. joy. 

(i) Apud Pratillum HilU Princip. 
Longob. lom. i v. pae. jt6. 

(?) Vid. Aireman. de Rcb. Neap. & 
Sicui. cap. X. p. 5 66. tom. u 1 . 
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DE ORTV ET MtOGRES.METROP.P.III.CAP.Ur. CxXXlx. 
pe qui metropoliticam epifcopis Regni dignitatem confianter de- 
negarunt ufque ad Iohannem XIII. , qui cam primus contulit 
Capuano Antiditi anno DCCCCLXvi.Quod fi ab Iohanne.VIII. 
anno dcc(:lxxi i i. Landulfus Capuanus metropoliticam dignitatcjn 
. aflequi per Ludovicum II. Imp. non potuit ( 4) ; quis conco- 
quat , Iohannem Barenfem anno dcccclii. eam tam facile, ci- 
toque obtinuifle ? lohanni an. dcccclxxvi 1 1. denato fuffedlus 
eft Paulus , quem merum cpi/copum appellat Ignotus Barenfis; 

dcccclxxvi 1 1. /w</. yi . ... lohanncs epifcopus-^& Pan 
( Paulus ) eleElus e/i, . . . 

Paulo autem anno dcccclxxxxiii. defunfto fucceflitChry- 
foflomus. Idem Ignotus Barenfis narrat ; Aum dcccclxxxxiii, 
I»d. VI. DefunHtn ejl Pan. ( Paulus ) Arcfjieps^ & Cbryfojio- 
mus elelius efl . Chryfoftomus hic Archiepifcopi nomine oxorna- 
tur in diplomate ipG dato a Gregorio Trachaniota Ballo & Ca^ 
^apano Italiae, Ind.xii.menfc Maio,’hoc ell, an.Ch.DCCCCXcix: 
Scriptum faElum a Greyorio Pajlo^ Catepano Italiae ^Tracba- 
niota^ traditum vobis Cbryfojlomo Arcbiepifcopo Cajlri Barii 
Traai ^ menfe Mato ^ Ind.\ii. Primus Barenfium antiflitum,qui 
Arcbiepifcopi titulo infiguitus occurrit in genuinis monumentis^ 
ell Chryfoftomus ifte. Sed tarncn in diplomate a Graeco Catapano 
* dato , qui tumido Graiorum Cve faftu , five molimine Archie- 
.pifcopum appellavit Chryfoftonjum, eumque privilegiis exornavit, 

' ut Graecanico nomini redderet ftudioftorem;acccpifte autem hunc 


titulum, ignoramus, quum nullum extet monumentum, ex quo 
Cliryfoftomum fe Archiepifcopum adpellafle pateat Nec quid- 
quam obturbat, Paullum QhiyloHomi J^n^pifcopum 

. vocari abJgnoto Barenft lc 39 k' fuperius defcripto; isty|iim faecu- 
lo duodecimo vixit, quo Barenfis ecclefia ‘Archieplicopalis i.im 
erat, ac phrafi fui temporis, uti fequiores fcripwres non rarefa- 
cere folent, vetera expreftit ► Idem Ignotus B.irenfis Paulum <p/- 
feopum^ non Archiepilcopura appellat . 

Chryfoftomo lucceffit Iohaunes ; atque huic Bifantius 
de quo haec habet; Lupus Frptolpata (5): Anno mxxviii: 

s 2 defeen- 


(4) Vide quae diximus parti, cap.v. (5) Apud Pratill. Hift. Princip. Loa-. 
pag.Lvr. gob. tom.iv, p.jq. 
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defcendit Orejii Chetoniti menfe Aprilis^ & tunc obiit Bartrt^ 
fis epifcopus lobannts , (!f fadus Bif ancius Arcbiepifcopus , Et Igno- 
tus Barenfis: Anno Mxxv. InJ. viii. Defcendit Oredi Kitoni- 
ti cum exercitu^ ut iret Sicilia . Et mortuus eft hhannes epi- 
fcopus in menfe lunii , (7 elevatus efl Bif antius Arcbiepifcopus* • 
H uic Bifantio s. Canufinae ecclefiae a nobis confecrato Archiepifeopo 
diploma dedit Iohannes xx. alias xix. anno Mxxv. (6) (*) . In 
hoc pontifex pollulatis annuens Bifantii, ipfi fow/rw/r/ 

Arrbiepifeapatum s. Canufinae ecclefiae cum omnibus fibi adiacentiisy 
vff pertinentiis , videlicet duodecim epifeopatus , quemadmodum aba* 
iitana tempora , fcilicet noflris Antecejforibus fan£lae mentoriae de- 
creverant , ut Arcbiepifcopus duodecim fub fe ordinaret epifeopos . 
Tum fuffraganeorum ecclefiae & oppida Canufinae , h.e. BarenGs 
dioecefis recenfentur: Hoe fcilicet Canufinae^ Bari ^ Meduneo ^lu- 
venacio^ MelpbiHa^ Rubo^ Trane ^ Canni ^ Minerbino ^AquateBay 
Mmte Melioris y Label lotarum ^ djlematy Bitalbae ^ Salpi ^ Cuper* 
fano , Puliniano , fimul (y Catera , aliarum civitatum atque 
cafirorum fibi adiacentium yvel longe lateque ibi pofitae ^ donec im- 
pleatur duodecimus epifcopus. Tandem Bifantio ufum palli cunilis 
diebus vitae fuae , (y epifeopos confecrare permittit . Bifantio 
CPoli mortuo an.Mxxxv. fucceflit Romulantes Protofpata . De eo 
lic Lupus Protofpata •• Anno mxxxv. die epiphaniae obiit Cnnflantino- 
poli By%antius epifcopus Barenfis . ^ui fane fuit orphanorum pa» 
tCTy (y primariae Ecclefiae Barenfis fundator , cuflofque civitatisj 
eiufque egregius propugnator adverfus Graecos . Eleilufque efl epifco- 
pus Romulantes Protojpatarius ; f^ 'is Aprili menfe ab Imperatore 
Conflantmopolim evocatus , euul ob 'iit , (y in eius locum clcilus eft 
Nicolaus .Hic Nicolaus Arcbiepifcopus Canufinus (y Barenfis dicitur 
in diplomate dato a fe anno feuto Imperii Micbael'ts CPolitani , tertio 
anno praefulatus fui^menfe OBobri Ind.vn. (7),hoc eft an.Mxxxix, 
Idem, quod Michaelis Ccruiarii aufibus contra Latinam ecclefiam 

fe op. 

(6') Ext. apud Vgfiell. deArchiep.Ba- tae deferens mendum in bullam librario- 
aenfib. tom.vii.pag.tioi. rum incuria irrepfiif? putat, ac pro !>»• 

(*) Bulla Iohannis xx- IndKTient O- WiH.viii. repinit /uVlxiii. Doftiffi- 
Gaba data efl , quae anno mxxv. vel m' viri emendatio congruit epochae Pro- 
Mxi.. in curfu erat . Contra Bilantium tolpatae. At cum ex Ignoro Barenli Bi- 
«nno Mxxvtu. ele6him , qua indidio fantiu'-. anno mxxv. eleflus fit, eodem 
XI u. currebat, fcribit Protofpata . Q;ia- anno hiX-ci.viw. labmte bulla edita el, 
te mendum ant in bulla, aut in Proto- ade-oque nihil immutandum, 
fpata efl. AlTemanus de Reb. Neap. & 'n) Apud Mabillon. Annal. Benedici. 

liicuL cap.xvi. tom-ti(.p.}6i. Piotoipa- aJauo. Mxxuix. tom. 1v.pag.5p9. 
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DE ORTV ET PROGEES. METROP.P.ni. CAP.Iir. CXLI. 
^ oppofuifTet , CPolim anno mlv. deportatus e(l, tefte Ignoto 
Barenfi: An, mlv. Ind. VIII. . . . Nicolaus Archiepifcopus perrexit 
Conftantinopolim . Nicolao anno mlxi. monuo non fme diflen» 
tione ele6lus eft Andreas. Ignotus Barenfis : mlxi. /W.xiv. 

• Mortuus eji Nicolaus Arcbiepifcopus ^ a quibufdam eleilus eji 
Andreas . 

Andrea mortuo , Gregorius VII. precibus Roberti Ducis 
Vrfonem Archiepifcopum Barenfem ordinavit .Haec de Vrfone re- 
fert Iohannes Archidiaconus Barenfis , memoriae prodidit (8) : Tem- 
poribus Vrjonis Archiepifcopi ( qui prius fuerat apud Rapollam 
epifcopus , fed pojlea per potentiam (y voluntatem Ducis Roberti 
0 Papa Gregorio , qui (y ,, Ildebrandus „ diilus , ad Ecclcftara 
Barenfem traduBus fuerat ^ Arcbiepifcopus ordinatus eft') .... Ve- 
rum quia ipfe Archipraeful multis O* variis impeditus erat ne- 
gotiis ^ inquifttio ijia- pratraBa eJl , fuoque in tempore dimif- 
Ja . Et Ignotus Barenfis: Anno mlxxx. JndiB. iii. Ipfe Dun 
{ Robertus ) ferit ibi Micbael Imperator. Et Vrfo Arcbieps in- 
travit in fede Barina die iii. intrante menfe Augufli ,Yi’ic Vr- 
fo legitur in diplomate a fe dato Anno Incarnationis Domini No- 
fri lefu Cbrijli MLxxx. menfe Novembri Ind.iv, Ego Vrfo Det 
providentia 'Arcbiepifcopus , tertio atmo praefulatus mei fanBae fe- 
dis Canuftnae & Barenfis Ecclefiae declaro (yc. (p) Barenfis Archie- 
pifcopi V. ( lege Vrfonis ) mesmcdt Gregorius VII. (lo). Vrfone 
anno mlxxxix. mortuo , eleflus eft Elias y Vrbani II. Papae 
amicitia clarus, a quo impetravit, ut omnia Barenfis Ecclefiae 
iura rata eflent. Audiatur Lupus Protofpata: Anno mlxxxix. 
faBa efi Synodus omnium Apultenfium , Calabrorum , ac Brutio- 
rum epifcoporum in civitate Melfiae Hoc anno obiit Vr- 

fus Barenfis Arcbiepifcopus , O* Papa Vrbanus (II) nomine ve- 
nit Barum , (y confecravit illic confejftonem s. Nicolai , CT E- 
liam Archiepifcopum . Et Iohannes Archidiaconus Barenfis 
( II ) .' Hoc autem ( Elia ) eteBo in Arcbiepifcopum volun-- 
tate atque confenfu Ducis Rogerii filii Ducis diBi Roberti , 
Melfiam Papam Vrbanum ( II ) adivimus , qui ibidem Synodum 
celebrabat menfe Septembri , quem rogavimus , ut ufque Barum 
defcenderet , praediBumque confecraret Eliam in Archiep'tfcopatus 

bono- 

(8) In Hift. inventioni? corpom s. (9) Apud Vgh^-cit.loc. p.dod. 
Sabini, quam edidit BaioniusedaiLMcxi. (10) Lih. ix. R^elL ep.xxiv. 

(lOLlit. lou 
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honorem , Domino Bmmun.ho eundem Pupam nobifeum deprecan- 
rf, qtti eo tempore Barum iam fuo tenebat fub dominio: ipfo ve- 
ro conf errato ab eodem Papa in Ecclefia nojiri, ArcbiepifeopatuSy 
faepe cum eo loquebamur (D‘c, Extat ipfa Vrbaoi II. bulla , qua E- 
liam in Archiepifeopum Barenfem confecravit (12): Vrbanus e- ^ 
pifeopus fervus fervorum Dei ^ CariJJimo Fratri Eliae Arcbiepi- 
feopo falutem , (y Apoftolicam benedictionem . Primum inquit 
pontifex, fe Eliam contra morem Romanae ecclefiae in /ede propria 
confecrajfe^ beati Nicolai reverentia ^ & Barenfu populi dileClione 
devictum. Tum Barenfem (quae (D" C anu fwa habetur ecclefta) exaltare^ 

(y populum Barenfem glorificare cupiem confirmat Eliae praefen- 
tis paginae auCloritate integrum Barenfem (^qui (y Canufinus efi) 
Archiepifeopatum . Abfque praciudicio ergo , pergit Pontifex , iufti- 
tiae quarumlibet ecclefiarum.^fequentes- tenorem^ qui nofirorum con- 
tinetur privilegiis praedecefforum Barenfis .,five Cauufinae ecclefiae 
poffeffiones five dioecefes tibi ^ tuifque fuccefsoribus perpetuo pof- 
fidendas ^ vegendafque contradimus . Hae autem funt Canufia ^'Bi- 
tiCium , Bitontum , Midunium , luvcnatium , MelphiCla , Rubum, ^ 
Tranunty Canna., Minervinum ^ AquateCta ,y Mons- Mei iorus ^ La- 
vellum^ Rapulva ^ Melphis , Bit albis , Salpiy Cuperfanum , & 
Palimarum . Tandem pallium ei concedit , ut eo utatur 
quum certis rccenfttis diebus , tum in ordinatione epifeopo- 
rum , feu ceterorum clericorum . Ex di£lis colligi poteft , Baren- 
fem antiHitem ab anno Dccccxcix. primum Archiepifeopi titu- 
lum a Graecis Barii dominus habuilTe ; lohannem autem xx. 
hanc ei dignitatem raram habuifle , ceterofque item Roma- 
nos pontifices ; tandemque Vrbanum JL diplomate fuo confir- 
maffe . 

Barenfi metropoli unita fuit Canulina epifcopalis fedes (*). 

Haec 

{12) ApuJ Baron. ad an. MLTxxtx. n. to anno ,, aut pr aefuerunt „~& 3 .Teo{k^C.iu\x- 
;.&Labb.Conc. tom. XI I. coi. 715. titulo tenus fe fe tnfetipfeet. Diruta 

(*) Expendenda heic funi , quae de vero, ac pene fiilo aequata Camifma civita- 
' A rchiepifcoparu Canufinae Ecclefiae, Bea- te aniifjuiffima cum dignitate Archiepi-' 

tslium temere fcqauru''., perhibet VgheI- fiopali fanikrum corpora Rufini , Alcmo- 
Itl'! Ital. Sacr. totn.vii. p. 59 1 : A^ef rc/»o/i ris , & Sabini Barium tranjlultrunl . 
Barcnfi y inquit , accffftt perpetua unione Paullo' poli lubdit : Petrum Longobarda- 
Cauuftna Sedes anno cccc.xLlv. ; unde ab tum Gnmoaldi Salernitani •Principis af- 
, firnm 

• ■ • 
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DE ORTV ET PROGRES.METROP.P.III. CAP.in. CXLIir. 
Haec fuos olim habuit pracfules , quorum celebre nompn Ster- 
corti ab Apulia de Cenufio Concilio Sanlicenfi an.cccxLVii. 

ad- 


finem ele&um anno Dtcc. , ijui eorpus s. 
Sabini in novam cathdralem tranftulit , 
eiufilem.jt/e AQa confcripftt , fuiiijue pri- 
mut Caiw.finae fejis Ar^iepifcopus ad 
eam dignitatem fublimatus a>i-Dcccxv 1 1 1 : 
patdo pojl Canufinae civitatis a Saracenis 
eaptae excidium propriis ufurpavit oculis y 
Salernum jugit , anno Dcccxxxiv. Saler- 
nitanus evjjit epifiopus , ibidetwjue diem 
Juum obiit annoucccxLi v. Tandem tra- 
dit : Angeiarius fucceljit Petro anno Dccc- 
XXX I V. , tfui poft decem annos faclus ejl Ba- 
renfis Archiepifcopus anno Dcccxiv. tunc 
Canuftnae dignitas Barium trcnulata e/i , 
& unita y qui primus Barenfis & Canu- 
Jinus dibius ej! ArchipraefuI . Doleo tot 
in verbis hiice do£lo ac indulirio viro 
cxcidifTe. Primum falfum ell , CanuG- 
nam Sedem anno ccccxLtv. Barenfi u- 
nitan> ; CanuTmm enim lletilfe anno 
ixccLxvi., & a Saracenis poli annum 
UcccLxxu. everlum luilfe, in Excurlu 
mox oftcnden us. Q^are poli id tempus 
CanuGna BarenG fedi adiunfia cft. Fallum 
kem elt, perpetuam fuiflie CanuGnae 8c 
BarenGs eccIcGae unionem : ouod ex di- 
plomatis Ioharnis CanuCni & Brundu- 
fini antiiiitis annoDcccci t. , & Gre^orii 
Trachaniotae annocccccxcix. datis pro- 
bavimus fupra rag.cxxxvtl^ leq.in nor. 

Porro CanuGum nurr.quam archiepifeo- 
palcm dignitatem adepta eii ; proinde 
mentitur Ughellus , «fum Petrum prir 
mum facit CanuGnae fedis Archiepiico- 
puni ad eam dignitatem fublimatum anno 
Dcccxviii. Dilerte Petrus Epi/copus ip- 
pellatur ab Ausiore vitae s. Sabini, qui 
ipGus Petri aequalis fuit : Praefatus nam- 
que venerabilis pontifex ( Petrus )y de cii- 
tus ore cunila quae narro audivi , caelefli 
amore per/ua/us , ad fedem pontificalem 
Canufittae urbis corpus Chrijii famuli (,Si- 
bini) introducere JIudutt.. . His diclis vi- 
fio illa ablata efl, fanufque experrcBus E- 
Plicorvs ( Petrus ) quod fibi ditium fue- 
rat X diUgentifjimt explevit . Nec quid- 


quam moratur inferiptiev in Cathedrali 
CanuGna poGca : Petrus Archiepifcopus 
Canufinus pofuh bic corpus sSabini; hanc e- 
nim inferiptionem fequiori aevo exaratam, 
Archiepifeopi titulas Petri aetate tecen- 
tior adliruiti Petrus enim femper epi- 
feopus, numquam Archiepifcopus dicitur 
Au'9ori vitae s.Sabini, feriptori coaevo. Ei- 
dem Petro merum titulum tribuit 

Anonymus Salernitanus loco infra laudan- 
do. Pollerioris etiam aetatis cft Codex MS- 
tus -Archivi BarenGs,quo feriprum eft , cor- 
pus $. Sabini requieviffe in CanuGna ec- 
cleGa ufque ad tempora Petri Archiepifeo- 
pi primi . Sed labitur Vphellus adfir- 
mans, Petrum Canufinum antiftitem vi- 
tam s. Sabini confcripGlli.' ; eam enim 
non Petrus , feJ Petri ipCus iuffu au- 
Sor co.'.cvus conlcripGt , ut lupe- 
rius allata Aufloris vit.ie s. Sabini 
verba liquido demcnGrant i & quidem 
fub Crimoaldo .Ariebis Glio circa annum 
Bccc. Conf. Bollandum ad II. Febr.,5c 
Afleman. de Reb. Neap. & Sicul. cap. 
XVI It. pag. S74. tom.i. Mitto quod de 
Petri CanuGni epifeopi cum Crimoaldo 
Principe Salernitano affinitate praedica- 
tur ; ciufmodi enim affinitatis haud me- 
minit Scriptor vitae s.S'abini, quam ipfius 
Petri iuffu confcripGt. Vide Bollandum 
cit. loc. Porro Petrus Salernitanae ccclefiae 
adminillrator, non epifeopus fuit. Ano- 
nymus .Salernitanus cap. xc< apud Pra- 
till. HiG. Prine. Longobard. tom. ii.p. 
172; Rodealt epifeopus y inquit , dum a- 
tiquo tempore Salermianam /edemyUt /u- 
perius fati fumus , rexijfet , per idem 
tanfus ab Agarmotum gente capta efl 
civitas CanufiaCy quae fiu fuit in Apu- 
liae finibus. Sed Dei Hutu Petrus , qui 
illo tempore illi chiilati praeerat fpi- 
SCpPvs , cum fuis non paucis fidelibus 
tva/erunty atque Salernum venerunt , 0 - 
pes plurimas fecum deferentes. Dum ve- 
ro Salernum aliqua tempve cum fuis 
nsanfijfet , Rodoait iam ditius epifeopus 

di- 
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adfuit . Saeculo fexto Canufinam fedcra defolatam Felici Si- 
pontino cpifcopo commendavit Gregorius M. (13). Tandem a 
Saracenis , ^ui Apuliam anno dcccxl. incuifarunt, Canulium poft 
annum dccclxxii. devaitatum eft (*) , feder<jue CanuTina Ba- 

ren- 


(15) ep.LT. 

Jiem cUuJii extremum , Quapropter tntmet 
exorarunt, ut per alijuot annos ipfe Pe- 
trus f epifnpus ipfvts tecleftae facultates 
riimirum regeret . Ille vero eum talia au- 
diffet , in nunc modum illis rtfpondit : 
Ad regendam ecclefijm praeeffc me 
dico ; in fedem ipdus rcclenac minime 
alcenfurus fum. „ Se, i diim aliquo tetn- 
pore ipfam tam diilam eccle/tam MODE- 
RATISSIME GVBERVARET,/<« /uO fum- 
ptu ecclefiam prae.hiiam /onBam fedem 
in lumorem beati Iohannis Paptijlae mi- 
r,te magnitudinis conjiruxit. Reife Praril- 
lu- ad haec verha adnotat: Ergo admi- 
niflrator ,feu Commendatarlus tantum 
fuit ijle Petrus Salernitanae ecele/lae , ne-’ 
rjue inter Salernitanos epi/copos numeran- 
dus, ut cenfet Ughellus 'fupra laudatus. 
Tandem quae de Angelarii , Pe- 
tri fuccetlbris, Archiepifcopatu Vghellus 
haluT, commenticia funt;ipfe enim An- 
gelariut fc epif opum , non Archiepifco- 
pum appellat in Hilloria inventioni? cor- 
pori? s. Sabini, quae anno mxci. Rt^e- 
rio Duce Apuliae fub Elia Barenfi & 
Canufino Archiepifcopo contigit : Prae- 
d'Bo autem panno, inquit, modo fupradi- 
fio hrvento, litterae funt vifae , atque re- 
letlae , quae dicebant : ancelarivs EPI- 

SCOPVS ATTVLIT CORPVS SANCTI SA- 
BINI. Huiufmodi etiam fcriptura inventa 
ejl in tabula mia marmorea , quae ibidem 
tunc reperta eft fimiliter , (y una in tufo. 
Appellauir quidem Angelarius./Iri-A^fle- 
fui Caniifii in infcriptione tumulo s. Sa- 
bini incila. At infcriptio haec ab Elia 
Archiepifcopo pofita eil anno Mxcii. , 
qui fane more fui loquunis eft , ac ve- 
tera novi? expreflit . Conceptum in hapc 
lem eft eiuldem Arcbidiaconi Bareofis 


teftimonlum : Sanflos autem artus ad he- 
ram fic collocatos , Archipraeful idem ( E- 
lias ) non ita in tempus pojl^um permane- 
re negligenter permipt, fed marmoream fe- 
pulturam, ut fieri /olet, apte compofitam^ 
tabulam quoque marmoream itidem ad te- 
gumentum , litteris ibi fer /adpiuram de- 
Jignatis inventionem , & tempus, nomeit- 
que fuum , ut eJl defuper notatum ,fignifi- 
cantibus a nobis diilatis, praeparari prae- 
cepit . Infcriptio autem farcophago s.Sa- 
bini exarata haec eft : Angelarius Archi- 
praeful Canufii attulit huc corpus s. Sabini 
a Canufio , quod fuit occultum in hoc tem- 
plo ufque ad tempus Eliae Archiepifco^ 
facinorum & Canufmorum ,a quo fuit in- 
ventum , iy hic honorifice collocatum menft 
Februarii Ind-xv., hoc eft, anno Mxcit* 

O EXCVRSVS 

DE EPOCHA SARACENICAE IN APV» 

IIAM INCVRSIOSTS , ET CANVSK 
DEPRAEDATI. 

Ad retegendas, riteque explicandas non 
paucas Apularum ecclefurum antiquitates, 
plurinjum confert in numero habere tem- 
pus, quo Saraceni in Apuliam irrupe- 
runt,» quum aliae Apulae urbes, tum 
Canufium ab iis vaftatum eft : quod heic 
praeftare opportunum eft . Saraceni ex 
Africa vementes primum Siciliam, Eu- 
phemio patriam prodente, invaferunt an. 
iKccxxvii.,ut Baronius & Pagius often- 
duntadhunc ann.; vel anno ctccxxviit. 
extremis Michaeli? Balbi tem potibus , ut 
ex Cedreno , Zonara , & Curopalata 
colbgit Bellandus not. in Vitam s. Sabi- 
ni ?.xi. a num. lxvii. Omnibus pro- 
pe Siciliae urbibus potiti funt Saraceni, 
puUis Graecis , praeter SyracuCu , quae 

•ftt 
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DE ORTV ET EROGRES. METROP. E.III, CAP.III. CXLV. 
potR adiunita eft. Hinc antifUtes Bare»/es & Ca»«/^fJ^SSli funr. 
Olim Barend metropolitae multi (ufTraganei paruerunt . Ia 
Tom.VI, ■ t bul- 


Vino DCCCLviii, ab iis captae futit , 
uct Pagius & MuratoriBS ad hBnc ann. 
odendunt , & Tauroraenitun , quae 
»nno Dccccvi 1 1. cecidit, (ediMnqae A- 
niirac Panormi defixerunt. E Sicilia re- 
to Calabriam, plurefque Italiae provin- 
cias infellarunt. Tandem in Beneven- 
tanam ditionem anno Dcccxt. irruerunt, 
quo Barium occuparunt, e Sicilia arccC- 
liti a Pandone Barii Pracfiefto in Ra- 
delchifii Beneventani Ducis auxilium , 
qui cum Siconulfo fratre intellinam bel- 
lum gerebar; eamqne triginta fere an- 
nos tenuerunt . Rem fic enarrat Erchem- 
pertus n. xri. apud Pratilliim tom. i. 
fiis tptixjtte diebus Ptmlo quidam 
arim regebat , qui imffis obtemperans Ra- 
del/fi/i, Saracenorum phalangas in adiu- 
tortion acchas iuxta murum orbis , & 
ora maris locavit commorandas . Wi au- 
tem .... per abdita loca urbis penetrant^ 
pptdumque infantem partim gladiis tru- 
cidarunt ^ pariim captivos fecerunt Quo 
comperto Radelgis , quia eos urbe nuliatemit 
evellere quibat ,coepit tamen quaji familiares 
amicos excolere, & ad /itum adiutorium 
finfim advocare. Tum vero Skonulfus 
contra Agarenos Radelgi/i Libycos , Ifmaeli- 
tas Hi fpanos acetvit ; iitque invicem intejii- 
no & extero alternantibus bello, ultra- 
marina toca eapana mfirm g ttl dh ddtyai^ 
fixus aetatis fulciebantur , Eripttit 
Radclchi Slconulfus anno DcccrxLtit. 
omnes urbes, praeter Sipontum, 8 c Be- 
neventum. Anno DCCCXLVi. Mauri Ro- 
mam cum- exercitu venientes, quum non 
poffent Urbem irrumpere , tcciefiam s. 
Petri vafla-jerunt ,\iti refert Leo Oftien- 
fis cap. XXVI II., multaque in Latium & 
Campaniam damna intulerunt . Anno 
DCCCXLVI I. Nafar Saracenorum Dux , 
qui Beneventi degens, Radelchi Princi* 
militabat, Beneventanos ipfos crude- 
er aiRixk , omniaque Ute vallavit . 


Verum anno DCCCTtix. Mauri , qui ad 
litus Romanum ex Africa appulerant , 
penitus deleti funt. Anno dcccli. Ln- 
dovicBs Rex, Lotharii Imp. filius, Be- 
nevcntnm cnm exercitu venit , & Na- 
fatem iugulari- iuifit , pacemque ititer 
Radelchiin & Slconulfum conciliavit , 
Beneventano & Salernitana Prinerpatu 
cx aequo divifo. Rurfus adverfus Sarace- 
nos Barenfes fublldio venit Radelchifo. 
Sed Capuanorum fraude nihil memoria 
dignum perficere potuit. Deinde Seodan 
Saracenorum Rex, Bario egrelfus, om- 
nem Beneventanam ditionem vallavit , 
ac Beneventum , eiufqut confinia fundi- 
tas delevk , ita ut nullus locus, praeter 
urbes praecipuas , illius efferitatem evade- 
ret, ut inquit Erchempertus ; live eun- 
da per circuitum caftra , praeter praeci- 
puas urbes cepit , penitufque delevit, uri 
loquitur Oilienfls cap. xxxvti. 

Iterum Ludovicus II. Imper. anno 
DCCCLXVI. Loi^obardis fnblidio venit ma- 
gnis cum copiis , priniumque Capuam 
tribus obfelTam menllbus cepit , & ma- 
ximam partem delevit ; tum iuxta Lu- 
ceriam infignem de Saracenis vidloriam 
retulit : Materam muiiitinimam Sarace- 
norum urbem evertit : Bario poil qua- 
tuor annorum obfidionem potitus anno 
Oceei.xx.,UM Ebiffiu^ «clan. ocecLxri i .,uti 
Per<^nitK& Muraibrius Annal. Ital. ad 
an. DCCCLI. llaruunt , Saracenos omnes tru- 
cidari iulTit , uno fervato Seodan . T an- 
dem Tarento , quo .Saraceni fe rece- 
^ant. fruilraoblellb, Beneventum profe- 
Sus elt Ludovicus , dimifloque Adeigili 
confilio exercitu , captus cll ab eodem 
Adelgifo ; a quo dimilTus anno dccc- 
Lxxi. vel DcccLxxii. , thelauro eius 
omni, ac Seodtmo retentis. Seodan ex- 
inde libertatem na£lus , T arentuip abiit, 
ibique Rex fadus , crudelius quam an- 
tea Beaeven casos fines , A^iamque 
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bulla pontificis Iohannis XX. 
Bifantio Sanftae Canufinae (ho; 
confccrato Archiepifcopo , hae 

vexavit. Audiatur de hac reErchemper- 
tus : Dhniffo igitur Mdgis Ludoviro 
Cfftrt y. thtftutum omitm retinuit , 
Saug^Un ( Scod.inum ), Aviafum^ n:c 
non & Abj Idbachi , Rtpatiitis enim vi- 
wibus Sjraceni in T"* ■?>«», /fuoi pene ea- 
pto! reli'juerat Aunnjiiu , roepe'iini pe.le- 
tentim Bjfhn , CjT Ctnnenje territorium 
depraej jri •. tiuibut ter occurrit A.lelgit in 
finibus Anullae . Qj ibus nihil praevalens, 
invilor ille dy inrriumphator ( hoc ell , 
viiVu? ) abfctjjit . Quo etiam tempore Ai- 
tnagnus ( Athmanus five Vthmanu^ ) 
guia Sangrian exui fuerat ab Africa, cum 
Annofo veniens, Tarentum intravit , & 
Rex ( loco Seodani ) efieclus eji : egref- 
fufnut , Beneventum graviter depraedavit, 
& Telefam, & Alipham-.tantamque vi- 
bioriam adeptus eJi , ut Saugianum iam 
faeped clum in potefiatem ab Adetgifo re- 
colligeret. Nam Amvifum & Abadelhach 
ante Anseri fatios illi mi ferat . Nimirum 
Vrthmanu*! cum exercitu ex AIrica ve- 
fyiens, recolle^lK Saracenis, qui in Apu- 
lia remaniVrat, Tarentum ingrelTus eO, 
ibique fe Re^ein dixit ; inde cum copiis 
egrefTu^, Barim, Cannenfe territorium, 
& Beneventanos fines vallare coepit : ini- 
tcMue ter cum Adelgilo proelio , femper 
vicW recelfit ; adeo ut Adelgifus miliis 
ad eum Anrtoio & Abadelbacho ( quos 
una cum Scodano Beneventi detinebat) 
Apocriliariis, coa£lus fuerit paflo tribu- 
to pacem ab illo petere, quam is con- 
celfit ea lege , ut Seodanum ad fe remit- 
teret . Ceterum Saraceni Tarenti ad 
annum rccci xxx. manferunr, telle Lu- 
po Protolpata : Anno ucccLxxx. exie- 
runt Agareni de Tarento . Quam ve- 
to miferrima fuerit hac tempellate re- 
gionum nbitrarum facies , vel uno fo- 
hannis VIII. P. tellimonio ep. ad Ca- 
ToLCalvum fatis intelligiturC^^ryiiffnonrm 
fanguis effunditur, dnMus Deo populus 


alias XIX. anno mxxv. data 
: eft Barenfis ) ecclefiae ab ipfo 
fedes & oppida numerantur*: 

Ca. 

cmitiniia flrage vaflatur . Nam qui evadit 
ignem, vel gladium , praeda eficitur, 
raptivus trahitur, (Jt* exui perpetuus con- 
jl '-tu'tur- En civitates ,eaflra , villae de- 
Jiitulae habitat t.bHS perierunt e & epi- 
feopi hac illacque difperfi : fAa illis A- 
pjjlidurum principis limina dtrelicla fune 
in refugiunt ; quum epifeapia eorum in 
[erarum fint redada cubilia , dr ipfis va- 
gis , & fine teHis inventis non tam liceat 
praeMcarr , fed mendicare . 

Rebus Ita afHiflis , Barenfet ut fe 
a Saracenis tuerentur , quum nuila af- 
fulgeret fpes praefiJii a Francis exoran- 
ti, Lo.bvico II. anno occclxxv. mortuo, 
Graecorum Catapano , qui Hydrunte 
ageb.it , fe dediderunt anno dccclxxvi. 
Hc audientes , inquit Erchempertus , 
tii Bari refilebat. Gregarium Baiulum 
mperialem Graecorum ( hoc eil Bafilii 
Augulli ) , qui tunc in Hydronto dege- 
bat cum multis exercitibus , adfcivttunt , 
& Barim introduxerunt cb Saracenorum 
metum . Lupus quonue Protolpata refert; 
Anno occclxxv. ( leae cum Peregrinio 
anno dccclxxvi, quo Natalis Domini 
in feriam iii. incidit ) o;fr«wrHur &Vjo 
r/ Barum menfe Decembri d'e Natalis 
Domini feria iit. & Gregarius Siraligo, 
qui flT Baiulus dicebatur. 

Inter urbes autem a Saraceilis Apu- 
liam vexantibus devallatas,Canurmm po- 
nitur. Hanc anno occcLxvt. adhuc ile- 
tifle, liquet ex Erchemperto , rebrente 
Lodovicura II. Imp. co anno pravfidium 
militum CanuGicolioc-ilIe: pofitoque prae- 
fidio pugnatorum in Canufia, vcijjim eos 
( Saracenos Barii degentes ) comibus 
ventilabat. Vero propius eft, Canufium 
a Saracenis direptum paullo poH annum 
DcccLxxii., eo nempe tempore, quo 
Seodanus ab Adelgilbdimilsus, Tarentum 
concelllt, ibique Rex fa£his, totam A- 
puliam vallavit. A Graecis autem Apu- 
liae 
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DE ORTV ET PROGRES.METROP.P.irr.CAP.Iir. CXLVI». 
Canuftum , Barium^ Medumtim^ Juvenacium , MelphiSia^ Rubum , T ra- 
«/, Cannne ^ Minerbinum ^ AquateHa ^ Mons*Meliorh^ Ldibellota- 
tum , Ciflernae , Bitablae , , Cuperjatium , Pulinianum , 

Cittcrt ! , ^ aliarum civitatum atque Cajirorum ftbi adiacentium , vel 
longe lateque ibi pofttaCy donec impleatur duodecimus epifcopus, Ja 
bulla Vrbani II. anno MLxxxix. Eliae Barenfi Archiepifccpo 
confccrato , clufque fucceflbribus eaedem fere ecclefiae adfcribuntur: 
Canufm , Biti&um , Bitontum, Midunium\ luvenr.tium^ Melpbi&a^ Ru- 
bum , T ranum , Canna , Minervinum , AquateEia , Mons-Mcliorus , L<r- 
vellum , Rapulla , Mclphis^ Bitalbis , Salbi , Cuperfanum , Puliniat^um. 
Duodecim fub Barenfi metropoli epifcopos ' exhibet Notitia quin- 
que patriarchatuum : Arcbiepifeopus Barenfts bos habet /uffraganeor. 
BocurUinum ^ Melphetanumi^ ) ^ luvenacenfan ^ Rubetinum^ Salpen- 
fem^Cannenfem , Betentinum ^ Converfanum ^Menervinenftm^Poli- 
gnanen/em ^ Caterinenf em yTivellinum .Confomt altera Notitia e 
Bibliotheca Thuana edita: Arcbiepifeopus Barenfts ^os habet fuf- 
fraganeos : Horentinum , Rubetinurri vel Rubenfem , Botentinum , Po- 
lignanenfem ^ Melpbetanum ^ Salpenfem (f*) ^Converfanum ^ Catari- 

t 2 nen- 


•liae pofTefsorlhus 'Canufium paullo poft 
annum ccccixxvi. inllaurarum , colli- 
gitur ex I.cone Oliicnfi lib. i. cap. rx. 
ubi Canufii vtteris tmminit , rcfpeflu 
ad wvum habito : Bajiliiis quvf/ue Pro- 
tofpBtarms Imftratoris , quum r(fft Sa- 
lerni , adeuntibus illrm nicnaclis no- 
Jlris , clariulam reJUtuticnis & _ rem- 
firmatmtis ferit omndtts m/.neflerii /'u- 
ius fertintntlir fer totam ^pulitrm , quas 
eo temprre perditas habebamus. Tum in- 
ter retlituta a Bafdio Monachis Bcncdiili- 
nis enumerat ; IN CANVSIO VETE- 
R E Eutejiam s. BenedicU , molendinum, 

ir turtes . Hoc idem confirmatur ex 
diplomate a Iohanne Canufino & Brun- 
dufino Archiepifeopo anno liccccii. da- 
to Bonifacio Abbari s. Benediiti de ci- 
vitate Cuperfanenfi, apud Alleman. de 
Reb. Neap. & Sicul. cap. xvi ii. tom. 
I. Eius initium ell : Reenante in perpe- 
tuum D. N. lefu Chrijto , ^nno mn- 
grntefuao fecundo , menfe luito , quinta 


IndiBhne. Ego leharmes gratia Pei Ar- 
chiepifeepus Sedis Canttfmae & Bri ndn- 
Jtnae eicirfiae , decimo anno prae/i latus 
n/f/. Hinc habes, lohanncm hunc :.b;:n- 
no rcccxcii. cpifccpum crnfecratiim 
fiiilTe, & A rchiepilcepi titulo ecclefias 
Canufinem tS" Brundufinam adminillraffe. 

(*) Pettus lannonius Hi(L Civ. Peg. 
Neap. lib. vm.- cap. 6. Mclphitanam 
fedem Barenfi olijn Jubiedrm fui/ie tr:»- 
dit, eamque poitea Romrno mtlropoli- 
tae contributam. Kae is MelpUm cum 
MetpliBa,(eu Mdfetta coorundit-; Mel- 
phicta enim Barenfi Archiepileopo olim 
paruit , deinde ab ilio exemta , Ro- 
manoque addicta efi In veluflis No- 
titiis numquam MelpkicHpis Mrlpki- 
tlanus inter tulfraganeos Batenlk Arriili- 
tis refertur. Ipfe lannonius fibinen con- 
fiat in hac re ; nam lupra de Principatu Sa~ 
/rrn/ftfweloquerSjinter liiPTraganeos Salerni- 
tani Archiepilcopi AaV/pfretr/on enumerat. 

{**) Troylus HilU Regn. Neap. tetn. 

IV. 
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nenfem , Juvenacenfem , Canuenfem , Menetumenfem ^ Laveltinuml 
£x his tres kpfu temporis detra^ ; nam Salpenfis epifcopus crea- 
ri defiit ; CanoenGs Aichiepifcopo Nazareno , & Melpliiflanus 
Romano contributi , Novem nunc Barenfis praeeG epifcopis , Bite- 
£lenft yBituntino j CuperfanenH , luvenacienh yLavellineaG^Miner- 
vinenli, Poli^nancnfi , Rubienfi, & Catharenfi (*). 

, Animum nunc ad Sipontinam metropolim convertamus .Si- 
pontum a prifck temporibus fuos habuit praefules. Concilio Ro- 
mano fub Hilaro P.anno ccccLxv. coaAo Felix Sipontinus e- 
pifcopus rubfcripfit. Alteri Felici, itcmque Vitaliano Sipntinis 
Antiflitibus fcripht Gregorlus M. (14). Concilio Lateranenfi fub 
Martino I. anno dcxlix. habito Ruhnus Sipontinae ecclefiae 
epifcopus interfuit . Poft Rufinum nulla occurrit Sipontinorum 
praefulum mentio.. Sane Sipontina civitas cum ecclefia s.Mi- 
chaelis in Gargano monte aut a Graecis, aut Longobardis, aut 
Slavis (**) direpta fuit,civefque ad internecionem caefi, aut pro- 
fugi . (^are ne dilapfae oves fme Pallore oberrarent , Romual- 
dus Dux Beneventanus an.DCLxiii. precibus annuens s. Barbati 
epifcopi Beneventani defolatam Sipontinam Sedem & ecclefiam s. 
Michaelis in Gargano Beneventanae adiunxit . Conllat id ex A- 
£lis s. Barbati (15): Romoafdo ( Duce Beneventano ) petit (s. 

Barbatus ) , ut B.Miehaelis Archangeli domum , quae 'm Gargano ft~ 
ta efl omnia quae fub ditione Sipontini epifcopatm funt , fedi , 
ubi nunc indigne prae/unty in omnibus fubderet ; & quoniam omnia 
ab/que cultoribus erant depravata , unde nec fedulum illic Deo offi- 
cium perfolvi poterat y melius ab ipfo Beneventi praefule difpoftta 
eidem Romoatdo Duci proficerent ad falutem . Jllico Dominus viri - 

Dei 

tibarenR, tandemqne Barenfi a 'Roma- 
ni? Pontificibus luppc-fiuis clK NuncCa^ 
tharenfis «clcfia Graecorum icluima, & 
errores fovet. 

(14) Lib.i.ep.ix. & Lt.ad Feiic.Sipon- 
tin.,& lib.vii.ep.ix.ad Viialian.Sipontio. 

(•*) Confule de hac re Pracillum no- 
tis ad Erchempertum tom. i. Hili. Prin- 
cip. Longobard. pag. 2 1 6. Icqq. ,& Pere- 
griniumdilCvir. quae efi de finibus Du- 
catus Beneventani ad Septemtrion- 
(ij) Ext. apud fioUatuLxix. Febriur. 


IV. part. I. p- 45a Tranenfem fedem 
B-tronfi numquam fuffraganeam fuifle 
ait. Nnn fuit fuffraganea , fed unita cum 
Barenfi, ut ex allatis diplomatibus con- 
flat. Idem adfirmat , Salpea/em Sedem 
Barenfi numquam fubditam iuiflc . At 
eum manifciti erroris arguunt diplo- 
mata IohannisXX. & Urbani II. ,item- 
que veteres Notitiae fupra allatae. 

( * ) Catharum maritima Dalmatiae 
ur^ efl, fub ditione 'Venetorum . Eius 
epifcopus primum Ragurmo , mox An- 
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Dd confenftt petitionibus ... Et per praeceptum univerfa concejfit . 
El Chronographus Vultumenfis (itf) refert, Sipontinum epijcopa^ 
Utm , (y eius paroeciam per Praeceptum domni Romoaldi Beneven- 
tano epifeopo (Barbato) fuiffe concejfam (*) . Per quadringentos' 
fere annos Sipontina Sedes Beneventanae unita manfit, nempe 
ab anno circiter dclxiii. ad mxxxpvt, poft quem annum Sipon- 
tina Sedes a Beneventana per Benediflum IX. feiunfta proprios 
habuit praefules . Hinc qui per haec tempora Beneventanae ec- 
clefiae praefuerunt, Epifeopi, aut Arcbiepifeopi Beneventani (T 
Sipontini difli funt . Ita E)avid epifeopus s. Beneventanae & Sipon 
tinae eccleftae appellatur in diplomate , quod circ. an. DccLXXxvtir 
dedit Audadae Abbatifsae Monafterii s. Marrae de Loco-fano * 
Landulfus primus Beneventi Arcbiepifeopus a Iohanne XIII. an* 
no DCCCCLxix. 'inRnatus^BeneventaitenJis & Sipontinae s.Eccle' 
fsae Arcbiepifeopus dicitur in bulla ipfius Iohannis . 

Poft annum mxxxiv, Sipontinam Sedem a Beneventana 
leiunxit Benediflus IX., qui ab anno mxxxiii. ad mxliv. ponti- 
fkatum geffit, Leone proprio Sipontinorum epifeopo confecrato, 
eodemque, ne Sipontum Benevento cederet , archiepifcopali di- 
gnitate auflo. Huius quidem inftitutionis documentum excidit; 
eius tamen meminit Innocentius III. (17), a quo & Sipontinam 
Sedem a Beneventana feiun£lam , & Leonem primum Siponti- 
norum Archiepifeopum a BenediiSIo IX. datum , docemur : In- 
f pexit quoque ( Alexander III. ) feriptum bonae memoriae Benedi- 
fli Papae ( IX ) , cuius tempore ecclefia veftra fedes Arcbiepifeopa- 
lis fuerat confiituta , 6* m tenore ipf»s ( quem Garganiei pro fe 

' . . 

(id) AdanmimDCCCxxxix.apadMt»- Muratoriu» anno dclxiii. &ciifllLxiv., 
rator. jj. R. I. tom. I. part. I i.p. j88. ac Pratillus di(T. de origin. Capuan. 

(•) Compertum eft it.ique . a Ro- metrop. cap. v. Rem plane conficit di- 
niualdo Duce Beneventano, inuante s. fputatio de hac re inftituta anno Dccc- 
Earbaro, Sipontinam fedem,& ecclefiam xxxix. coram Sic.irdo Prinripe inter E- 
^Michaclis ia Gargano Beneventanae meriilum epifeopum Beneventi, & Mo- 
adiun£ham fuilTe anno dclxiii. Numve- nachos S. Mariae de Sano, qu.im refert 
ro unio haec confirmata fuerit a Vitali»- Chronographus Vultumen/is apud Mu- 
noP. edita bulla eodem anno DcLxt 1 1., rator. S. R.I. tom. 1. part. 1 1. pag.:;88. 
non aeque liquet. De p-rnnvafn buiufce Videfis quae huius diatribae pan. t.cap. 
diplomatis ( apud Ughcll. Ital. Sacr.tom. v. p. Lx.innot. anobisedillerta funt. 
viit.p.19. ) dubitarunt Peregrinius dilT. (17) In diplomate Capitulo Sipontino 
VII. de finib. Dncat. Benevent. ad Se- dato, quod ex Archivo Vaticano exferi- 
ptemtr. , & Ughellusdc epifc.Benevent. pfit Uglicllus de Sipontin. Archiep. pag. 
Suppofititium vero omltu pronuntiant 829. tom. vii. Icai. Sacr. _ * 
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facere reputabant ) comperit manifcfle , tantum eccleftam veflram 
uircbiepifcopalem fcdem fuijfe conflitutam ab 'tpfo , quum ipfe Leo- 
7i3<n quondam Sipontinum Archicpifcopum ^ non in Sipontinum 
Garpanicum ^ fed in ^Sipontinum tantum ^ licet obtentu Angeli ^ fe 
ajfcrat promovijfe . Hinc quum ante hunc Leonem Beneventani 
Archicpilcopi Sipontinam llmul ecclefiam adminidrarent , poft 
euiTi tantum Beneventanae praefuerunt, ac Beneventani , non item 
Sipontini Archiepifeopi adpellati funt . Beneventanam ecclefiam 
moderabatur AlphanusII. (qui ab anno mxi. ad mliii. feJit) 
quam Sipontinam Sedem a Beneventana feiunxit Bcnediflus IX. 
poft annum Mxxxiv.(*). Huius autem Alphani tamquam Beneven- 
tani pontificis , non item Sipontini meminit Auclor hiftoriae 
Translationis s, Lcucli, quae poft annum ml. peraila eft : 7wre- 
rea^ inquit, Tbcodoftus Oritanac Sedis Antijles cum Beneventano 
pontifice caritativam inierat amicitiam . Porro mortuo Leone primo 
Archiepifeopo Sipontino poft annum ML., curam Sipontinae ecclc- 

fiae 

(*)SarnelliusinC]ironoloG.ep'ircop.& Ar- Beneventi Archiepifeopum confecralTer, 
chiep.Sipomin. , ac Lucentius ad VghetI. I- 1'ubditas Beneventano ArchiepiCcopatui 
tal.Sacr.tom.vti.p.827.tradum, mortuo lo- ecclefias enumerat , inter quas primo lo- 
h.inne Tranenfi & Sipontino Archiepifeo- <oGarganienfis&Sipontinaponitur,dein- 
po, Udalricum,qui Alphano H. an.MLiit. de Lucerina, Afculana, Bovinenlls , & 
in Beneventana Sede fuccelfit, a Leone rcliqu-ic. Vnum id ex adferiptis Leonis 
IX. Beneventanum & .Sipontinum Ar- verbis colligitur, eutn Sipontin.ini eccle- 
chicpilcoptmt fuiffe faAum ; & quam- fiam Beneventano Archiepifeopo fubiii- 
qu.im V-dalricus ad annum Mixxi. vixe-. dilie non fecus ac ceteras ibi recenlltas 
nt; tamen Alexandrum II. anno mi.xvi. Sedes; fi enim inde liceret inferre, Siponti- 
a Beneventani Archiepifeopi iure Sipon- nam .Sedem Beneventano traditam fuiffe, 
tinum epifeopatum feiur.xitfe,& proprio pari iure adfirmari poffetjeumdem Vdalri- 
deinceps pallore ruendum decrevi/fe . cum a Leone IX. fuiffe etiam conllitu- 
Vrgent in fuam fententism diploma ab tum epifcopinn Lucerinum , i\fculanum, 
ipfo Leone IX. Vdalrico anno muu. & cetera. Vero propius eft, fub Vdal- 
daio : BcnrvtmanOt ercirftae confuhran- rico Sipontinam & Garganienlem eccle- 
tes , ad eius iiis & proprietatem rem- fiam , quam a Beneventana feiunxerar , 
ramus, atr/ue in perpetuum fubdimus fk Archiepifcop.alem fecerat Benediflus 
traiUtrius: videlicet, ecclefiam s.Micheetis IX., inter luffraganeas Beneventani .^r- 
in muate Gargano pcfstam, CV ipfumta- chiepifeopi relatam fuiffe, ficquecpilcopali 
Jiellum , ubi iam diBa facra sy venera- T.intum honore potitam ad annum MLXvi. 
bilis fita rjl eidefia , atijue Sipontinam quo Alexander II. camdem Archiepi- 

ecdcjiam cum omnibus iiijtitiis /ibi legali- Icopatu rurfus auxit. Qiiam coniefluram 
ter pettinentibus , Lucerinam , jlfculum , «dflruunt verba illa Leonis IX. quibus 
Jit vioum , Larinum , Triv-ntum , San- ad Beneventanae ecdejiae ius & propeie- 
flam Albatam, Aveilintim tV. At Leo talem REVOCAT ecclefiam s. Midadis 
IX. non fecit Vdalricum Beneventi & in Mente Gargano pofttam', Ct Siponti- 
Siponti Archiepifeopum , fcd cum illum nam ecclefiam. 
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DE OETV ET PROGRES. METROP. P.III.CAP.III. CLI. 
fiae geflit celebris ille Iohannes Tranenfis epifcopus,qui Sipontinus 
etiam Arcbiepifcopus dicitur Au£lori hiftoriae Translationis s.Leu- ' 
cii. Et in epitaphio Tranii pofito idem Iohannes 
T rauenfis , Sit>ontinenfis ^ Garganenfis errlefiae nuncupatur ( 1 8). Quo- 
nam iurc Sipontinae fedis regimen fufceperit Iohannes Tranenfis, 
ignoramus. Forte , exardefcente inter Garganos & Sipontinos con- 
trovenia de pallore eligendo, Romanus pontifex plurimis extra 
Italiam negotiis dillentus, Sipontinam ecclefiam per Tranenfem 
epilcopum intcrim adminiltrari permilit . Confecrationi ccclefiae 
Calhnenfis ab Alexandro II. anno mlxxi. inter decem, qui ad- 
fuerunt, Arcliiepifcopos Regni , Sipontinus enumeratur a Leone 
Olticnfi (ip). A Gregorio VII. GetixAnm Archiepifcopum Sipon- 
tinum Apollolicae fedis legatum in Dalmatiam miflum, tellatur 
Thomas Arehidiaconus Spalatenfis (20) . Ceterum ob Siponti 
interitum, Archicpifcopi fedes in novam civitatem translata ell , 
quae Manjredonia di£la a Maifredo Rege, qui eam ad montis 
Gargani latus non procul a veteri Siponto an. MCCLvi. extru- 
xit. Hinc Sipontini ^ 8 c Manfrcdiani Archiepifcopi nomen manet. 
Nec illu.l praetereundum , iudicio contendifle Garganicos oppidum 
fuum Archiepifcopali* titulo donari, duafque Sedes , Sipontinam 
& Garganicam , in unum unitas fuilTe, diplomate nixos Eugenit' 
IIL At cauda ceciderunt decreto Alexandri III. , qui falfatum a 
Garganicis Eugenii privilegium pernovit . Alexandri fententiam 
Lucius IIL , Caeleftinus IIL, aliique Pontifices confirmarunt, cautum- 
que, unam Sipontinam fedem ede metropolim, eique Gargani- 
cos fubede (21). 

Sipontino metropoliiae quatuor fuffraganeos a Benedicto IX. 
fubie£los adfirmant nonnulli, Troianum, Melphicnfem, Mono- 
politanum, & Rapollanum; hifque Veftanum a Pafchale II. ad- 
ditum . Vedanum quidem epifeopum a Pafchale II. Sipontino 
fubieflum , diferte tellatur Innocentius III. (22): A; pr/v/Ve^/o 
que PafchaUs repetit (Alexander III.) contineri ^ quod ipfc inter alia 

Ve- 

(18) Vide infia pag-CLtv. in not. (n) Vide Uphel. de Arthiep. Sipon- 

(■9) Lib. 1 1 1. Chronie. Cairmenf cajv tin. p. 811. & palTim, coni vii. ItaL 
XXVI II. ■ Sacr. 

(10) In Chronie. (12) Apud Ughell. eit. loc. p. 8 jo. 
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Veflanum eftifcop.-itum Etdefiae Sipontinae concejfit. Priores VCTO 
quatuor cpifcopatus a Beoedi£to IX. Sipontinae metropoli fubdi- 
tos fuilTc, nullo tcftimonio praedicatur, praefertim quum bulla hu- 
ius crcflionis exciderit . Sane aut numquam , aut exiguo tempo- 
re Sipontino nietropolitae fuflTraganei fuerunt; nam Concilio Late- 
ranenfi fub Alexandro III. anno mclxxix. habito praefulcs 
Melphienfis & RapoHenfis cum epifeopis Romanae provinciae fub- 
fcripll‘runt;Troianus & Rapollenfis abfuerunt: tantumque c Siponti- 
na provincia Genudus Archiepifeopus ,& Simeon Vcllanus fubfcri- 
pfere . Jn vctuflis mruumentis unus Veftanus epifeopus Sipon- 
tino; quatuor vero recenliti Romano metropolitae adlcribuntur. 
Haec habet Notitia ^inque patriarchatuum : Arcbiepifeopus Si- 
pontinus has habet /uffraganeos: Eejianton ^ Troianum e fi Domini 
Papae ^ Mclpbicnfem Domiai Papae , Monopolitanum eft Domini 
Papae , Rapollenfent eft Demini Papae. Congruit Notitia e Biblio- 
theca 7 'huana edita : Arcbiepifeopus Sipontinus bos babet fujfra- 
ganees : Veftanum , Monopalitanum exemtum , Troianum exemtum^ Mel- 
phienfem exemptum ^Rapollenfem vel Rapollanum exemtum . Et 
Provinciale Romanum Leonis X: Arcbiepifeopus Sipontinen , ultra 
Montis Gargani bos habet /uffraganeos ^ Veftanen ^Troianen ^Mel- 
pbien(ifti duo futst exemti') Monopolitanen .,Rapollen (^ifti duo /unt 
exemti )- Rapolla anno mdxxviii. Melphienfi fedi adiunfla . Ita 
unus ctiamnum Vcftanus Sipontino AntilHti fubefl. 

Tranuin quo tempore , & a quo pontifice metropoliticam 
dignitatem acceperit, non fatis liquet. Id certum eft, eiufmodi 
dignitate caruifTe ad annum MLiX. Concilio Remano fub Pau- 
lo I. an. DCCLXi. Suthinius , & Concilio Nicaeno II. an. 
DccLXXxvii. Leo mero Tranenfts c/>»ycopi nomine fubfcripferunt. 
Nondum in metropolim eveflam definente faeculo decimo, liquet 
ex Graeco diplomate a Calocyri Catapano conceffo Rhodoftamo 
Tranenfi cpilcopo anno Chrifii dcccclxxxi 1 1. (23), in quo 
Rhodoftamus E' x utk' ni t f aur ^ epifeopus Trirwi appellatur (*). Illud 

hic 

(2?) Apud AfTcrnan.de Rtfc. Neap.& epifeopu? Usjhelli diligentiam effugit t 
Sicul. cap.x. p.558. lom.iii. proinde Ughelliano Tranenfium antifti- 

( ’ ) Rodollanius hic anno Chriih tum catalogo inter Leonem epifcopiim, 
nccccLxxxiM. Trani epifeopus a lier e- quem n. v. , & Iohannem . quem n. 
di^fo P. VII. confecrarus fuit , ut ex vi. enumerat, Rodoltamus addendus ell. 
laudato Cafoc>'ris diplomate conilat. Hic 
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Ilie obfervandura , in bulla a Benediflo VII. Rodoftamo Tra- 
nenfi a fe ordinato epifeopo concefla, cuius mentio fit in diplo- 
mate Calocyris, Tranenfi epifeopatui fubiefia adfirmari t» 

Tv/lint^wvi> t To Peuffar, T9 <ro Moiti MtKurirr, ftlTa rajm T»< fiax/m- 

TBJIIK tuTtr, iavti *ai Tfrrtfiiy -tutruxat » CaRrurn luvenaZOni y Rubi y 
Mineruini , Mantemelonis , cum omni pojfejjione eorum , ficut 6* 
prius pojfedifli .HoaAnm Tranenfis fedes archiepifcopalc decus fue- 
rat adepta; & tamen fub potellate fua habebat luvenacium. Ru- 
bum , Minervinum , & Montem Milonem : quod argumento eft, 
baec cafira aut nondum epifeopos accepifie, aut certe epifeopis 
tunc caruifle.* Vallatis per Saracenos poft annum dcccxl. ple- 
rifque Apuliae urbibus , Tranenfis fedes Barenfi unita e(l, 
deftruBu ab Ifmaelitis Tranenfi urbcy ut ait Auflor Hilloriae 
Translationis s. Leucii. Hinc in diplomate a Gregorio Tnt- 
chaniota anno Dccccxcix. Icripto Chryfoftomus K»- 

r^» WiX 3 bT^«i»», Arrbiepijcnpus Cajlri Barii & Trani dicitur. 
Proprium vero epif.opum, a Barenfi dillin£lum , accepit circa an. 
Mxxv: quod colligitur ex Bulla Iohannis xix. data Bifamio,afe 
confecrato Canufinae ( hoc eft Barenfis ) ecclefiae Arcliiepifco- 
po anno Chrilli mxxv., in qua pontifex fub Barenfi duodecim e- 
numerat epifeopos , quos inter Tranenfem . Hinc primus poft 
hanc bullam occurrit Iohannes Tranenfis epiftopus (*) , fub 
' quo fafla • fl translatio corporis s. Leucii , quam Anonymus 
TomJT. 

(•) I.crni pritnoSipi^nTinonnn Archie- 
ilcfipc amo Mr. mortuo tiicceflit lo- 
anne? ifle Trarenlis, l'uh quo Trans- 
lato corpus s. I fucii fafttr clt , Quique 
Alich.tjlis CeruLrii fchifmati adhaefit, 

«ooue nonvne a Nicolao II. in Conci- 
lio Metphienfr anno MLtx. depolitus eft. 

Lucentius vero duos lofiannes Trancn- 
fes anfiftites ponit : unum n. vi. lub 
quo lailain s. Leucii translationem , 
quemque prfl armum m'Uefimum vixifle 
ait: alterum n.vit. prioris huius fucceftb- 
rem, quem anno MLiii. epiftolam a 
Michaele Cerulario CPoIitano patriar- 
cha adverfus Latinos accepiflfc, & a Ni- 
colao II. in Concilio Melphienfi anno 
MLix. depolitum iciibit. At noa duo 


V enar- 

fuere Iohannes, fed nnns tdemque Ichit 
maticorum fautor, qui proinde ab Au- 
dore hirtoriae translationis s. Leucii, e- 
iuidem furfuris homine,cui eam nuncupavit 
vocatur Pantificalir , & Amtu/iaiis 
cellar , hoc dl Michaelis Cerularii pa- 
triarchae CPoIirani. & Gonrtantini Mo- 
nomachi Imp. cunicularius . Et fan» 
Leo primus Spontinorum antiftes a Be- 
nedic IX. comlitutus in vivis erat 
iiique ad an. ml., ut ex fonoto Baren- 
fi liquet. Iohannes autem, qui Leoni in 
Sipontino Archiepifeopatu adminiftrando 
fuccefllt, blasphem;im Cerul.irii epillolam 
accepit anno anno MLix. a 

Nicolao II. depolitus ell. 
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(24) enarrat. Hic ille loliatines Tranenfis , qui anno mliii. 
CPolim Legatus profeclus cft , tefle Ignoto Barcnfi : 
MLIII. /'/.A VI. Argm direxit ipfo Eps Tranenje C Po- 
li mcjfatico , Quumque gratia valuerit in Aula CPolitana , Po«- 
tificalis & Aut^uftalis Synccllut ^hoz efl, Michaelis Cerularii pa- 
triarchae , &' Conftantiiii Monomichi Imp. cubicularius honoris 
eft failus, ut habet Au£Ior hiltoriae Translationis s. Lcucii.Ei- 
slom lohanni a Michaele Cerulario data eft epiflola , in Apu- 
lia promulganda, adverfus Latinorum ritus, praeferipta: Michael 
miiverfalh potriarcba novae Romae ^ & Leo Arcbiepifeopus Acri- 
diae^ metropolit Biilgarorum , dileSio fratri lobanni Tranenfi e- 
pifcopo.ls quod Cerularii fchifmati faverit, a Nicolao II. in Con- 
cilio Melphitano anno MLix. habito depofitus eft. Nihil por- 
ro cfl, cur ad hunc ufque annum Tranenfem fedem archiepi- 
fcopali honore auflam fufpiceris. Ipfe Iohannes merus T»w;c«- 
fis epifeopus appellatur ab Ignoto Barenfi , & Cerulario locis iain 
laudatis, itemque a Wiberto (25), & Petro Damiano (z 6 ){*). 

Con- 


(2O apud Bnlland. tom. i. , & 
Vghell. Iral.Sacr. tom.vii. p. 892. 

(2S) In vitas.Leonis IX. iib. tf. cap-v. 
(2/5) Ep. ad Romanae eccIef.Cardinales. 
loliannes hic TtuncnCi^Sipjnthtus 
'jlnhiepi/cspits i nrc nen Pauiifidlis ^7 
Jt-.trj<ihhs Synkellut dicitur Auflori hi- 
lloriac Trjuslatianis f. Lcitnt , feripto- 
ri coaevo, qui eam hiftoriani ipfi lonan- 
ni nuncupavit.. Idem Anonymus eum- 
dem lohannem Tnnenfem Anhieptfco- 
pum niax appellat his verlihu-:. 

CfmJij hiuts Syn ’u'.k biate Uhapnts, 
Vt fjmuln!! refuntt .^gTiniia Sa^h hihts. 
Traffulss Archi piis mciiiis parere peropto: 
Coeir & imperiis praefulis ArcFt piis . 
tf jj, epitaphio in civitate T ranen- 
. fi polito idem loliannes praAarus Ar- 
rhiepifeopus Tranenfis , Sipominenfis , 
(j arganenfis ecdeftae , aitjue Imperialis 
, S vniielhis dicitur . Nimirum loliannes 
dicitur Archiepifiipus Tranenfis , quod 
cum titulum aut a Byzantino patriarcha 
accepit, tui is addicliirunus (uit, a quo 
& Synkelli lionoreni tulit , aut certe 
Sciiptor iilc hiiloriac Translationis, ciul'- 


dem furfuris homo, Graecanico tumore 
iohannem Archirpifeopum appellavit, qui 
revera merus erat epifeopus. ProfeAo 
Tranenfis ccclefia hoc lolianne fedente 
nondum metropoliticuin a Romano pon- 
tifice decus accepit. Dicitur Sipominus 
Archiepifeopus ; quod curam Sipontinae 
ccclefiae seiTit po:l obiram Lennis , quem 
primum Sipontinum Archiepifeopam Be- 
nedicius IX. inlhtuerat poii .innuin 
Mxxxiv. Qimm aurem Leo ad annum 
ML. vixerit ; loliannes hic , fub quo 
translatib S. LetKii failit dicitur , non 
nifi poli eum annum mi. adminidrare 
potuit. Ante Leonis tempora Sipontinam 
ledv-in una cum Beneventana regehat 
Alphanus II., qui ab anno Mxt. ad mliu. 
fedit ; fed poit annum mxxxiv. Si- 
pontinam Sedem a Beneventana Bencdi- 
dlus IX. difiunxit . Tandem dicitur Io- 
hannes Tranenfis Pontificalis & Aiigu- 
fialis Synkellufi hoc ell Michaclis Cc- 
rularii p.uriarchae CPolitani , & Con- 
fiantini Monoitiachi Imp. cubicularius , 
a quibus decus hoc vanus homo accepit. 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP.P.III. CAP.III. CLV. 
Confecrationi bafilicac CafTineiifis ab Alexandro II. anno MLxxi. 
perafbe interfuerunt Archiepifeopi decem , inter cjuos Trane/i- 
fem enumerat I.eo Oftienfis . Quum itaque Traneniis fedes anno 
Mnx. epifeopaiis ; anno autem mlxi. archiepifcopalis eflet; li- 
quet , inter medium hoc tempus Tranum metropolim faflam . 
Excifa Salapia, huius fedis iura Tranenfi attribuit Martinus V. 
Ceterum duo Tranenfi metropolitae fubfunt fuffraganei , Vigilien- 
fis & Andrienfis. Ita in Notitia quinque patriarchatuum : A,-- 
ebiepifeopus Traaeiifn hos babef fuffragatieos ; VigiUcitfem , Ath 
drenfem . 

Brundufium quis Romanorum pontificum in metropolim 
erexerit, non fatis liquet. Res coniefturis agenda cft . In di- 
plomate Iohannis Canufini & Brundufini antiflitis an.DCCCCii. 
edito idem lohannes Arcbiepifeopus SeJis Canufince i? B>un~ 
du{nh 7 e Ecclefiae y decimo anno prcfiilatus fui ^ privilegium indul- 
filTe legitur Bonifacio Abbati Coenobii Cuperfanenfis s. Benedi- 
ci (27): unde habes, & Iohannem hunc ab anno DCCCXCi i. 
pracfuieni faCum fuilTe, & CanuGnam ac Brundufinam Ecclefias 
rexifle . Quod vero lohannes Archiepifeopum Canuftnum Cl? Biun- 
dufnium fe infcripferit , id illorum temporum abufui tribuendum; 
nam annoDCCCCii. Canufina fedes nec mctropolitana fuit, nec 
exinde metropoleos decus umquam eft naCa ( vid. fupra p. cxLli. & 
feq.in not.);Erundufina vero multo poli metropolis evafit. Nullam 
nimirum metropolim ecclefialUcam in Regno a Romanis Pontifici- 
bus ereCam ante Iohannem XIII., qui eam dignitatem primus 
contulit Capuano Antiltiti anno DccccLxvi. , fatis compertum elf. 
Quare Andreas Iohannis fucceflbr Orcfanus epifeopus , non Ar- 
chiepifeopus , dicitur Protofpatae loco mox laudando . Deprae- 
dato enim a Saracenis Canufio, poft obitum Angelarii'ea ci- 
vitas inftaurata Brundufino potius , quam Barenfi antiftiti re- 
genda ert tradita , in odium fcilicet Barenfium , qui corpora 
ss. Sabini , Rufini , Sc Memoris inde abfiulerant . lohannes 
hic Canufinus & Brundufmus praefui Ughellum latuit: proin- 
de feriei Brundufmorum antilfitum ab eo contextae addendus 
eff ante Andream . lohanni in Brundufina cathedra fuccelTit 

V 2 An- 

(17) Apud Affcman. de Reb. Neap. & bicul. cap. xviii. p. 590.1001.1. 
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Andreas ; quem a Porphyrio Protofpata interfcflum , tcllatur 
Lupus Protofpata (28) : Auno DCCCCLXXiX. Occtdit Porpb^rius 
Protofpata Andream epijlopum Oretanum menfe Aupujii : po^<\\i 7 ivn. 
rcmpe anno HCQCCl^wvii. incenderunt Agareni Civitatem Oriae^ 
CT cunBum vulgus in Siciliam deduxerunt , ut idem refert Lu- 
pus (29) . Andreas autem Vriam , ( modicum haud procul oppi- 
dum) Brundufina urbe ab iisdem Saracenis devaftata , fe rece- 
pit : quo fa^um , ut exinde epifcopi Brundufmi & Uri- 
tani dici coeperint. Ipfe Andreas Brunduftnus Cy Uritanus epi- 
fcopus dicitur , & tantum epifcopus Oretanus Lupo Protofpatae . 
Theodofius Oritanae Sedis Antijles dicitur Auftori Hiftoriae 
Translationis s. Leucii , quae pofl annum ml. a£la efl . Eu- 
ftachius anno MLX. fc Brundufmum (J“ Uritanum Archicpifcopum 
infcripfit. Confecrationi Bafilicac CalTmenfis ab Alexandro II. 
celebratae anno mlxxi. inter decem, qui interfuerunt , Archie- 
pifcopos, Orietanus enumeratur a Leone OiHenli (30) : unde 
habes, iam ante eum annum Uritanam , feu Brundufinam fe- 
dera archiepifcopali dignitate au£lam. Urbanus II. Godinum 
ai^uit , quod nec Brundufii habitaret , nec Brunduftnus , fed Uri- 
tanus archiepifcopus dici vellet. Pafchalis II. anno Mcx. fimul 
coniunxit Brundufinam & Uritanam Ecclelias , iifque Oftunenfem 
fuffraganeum dedit. Unus itaque Brundufinae fedi paret Oftuni 
epifcopus. Hinc in Notitia quinque Patriarchatuum fcriptum eft: 
Archiepifcopus Brunduftnus hunc habet fuffraganeum , OJiunenfem. • 
Acris inter Uriianos #i,JBrundufinos exarfit contentio, utra 
fedes pracftrfret alteri . Pro- Brundufina pronunciavit Pafchalis 
II. Labente ‘tempore Uritani Francifcum Aleandrum Brundufmum 
archicpifcopum admittere negarunt, nili fe ut Brundufinum, ita 
& Uritanum metropolitam infcriberet , publicoque ediflo refla- 
retur, parem utriufque Sedis dignitatem elTe; at a Paullo III. 
parere Brundufino, ut antea, iuflTi -funt. Finem iucgiis impofuit 
Gregorius xiv. anno mdxci., a quo cautum, ut utraque civi- 
tas proprium haberet praefulcm , Brundufium archiepifcopum , 
Uria cpifcopum , qui tamen non Brundufino, ne id molellum 

civi- 

■( 23 ) In Chronie. tom.iv.Hiflor.Prio- (jo) In Chronie. CaiIIn.lib.iii. cap. 
cip. Lonpob.p.28.edit. Pratilli. xxviii. 

(29) Cit. ioc. 
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DE ORTV ET PROGRES.METROP.P.m.CAP.IIi; CLVII* 
civibus eflet, fed Tarentino metropoUtae TubelFet . Inde Uritani 
archiepifcopi appellari defierunt. 

Tarentum epifcopalis olim fcdes fuit . Nullius Tarentini 
praefulis nomen invenire cft ante Gregorii M. tempora , cuius ex- 
tant epiftolae ad Andream & Honorium Tarentinos epifcopos 
(31). Subinde tres Synodis tribus fubfcripfere ; lohannes Ro- 
manae fub Martino I. anno dcxlix. ; Germanus CPolitanao 
anno dclxxx. fub Agathone P. ; & Caefarius Romanae fub Za- 
charia P. anno DecxLiii. Tandem metropolitica dignitate au- 
£Ia eft; fed quo tempore , incertum , Ante annum dccccl- 
XXVIII. lohannes quidam Tarentinae Eccleftae Archiepifcopus 
nominatur in documento Pandulfi Caputferrei Principis Ca- 
puani , 8t Landulfi eius hlii de confirmatione Ecclehae s. Mi- 
-chaelis Archangeli de Monte Gargano, fa£la Landulfo Archie- 
pifcopo Capuano. At nudum eiufmodi titulum aut a Byzanti- 
no patriarcha accepit, aut potius tumido more Graecanico Archie- 
pifcopus diflus eft , qui revera merus erat epifcopus; etenim a 
Romano pontifice metropoliticam Tarentino antiftiti dignitatem 
declinante faeculo decimo colktam non legitur. Porro ft tum 
Tarentinus praefui metropoliticam a Romano pontifice partam 
dignitatem habuiftet , quinam ei paruiflent fuftraganei , Caftella- 
netae ne, Motulae, an Uriae? At Caftellaneta , & Motula epi- 
fcopales fcdes primum evaferunt aevo Roberti Wifcardi circa an. 
MLxxx.; Uria vero anno mlxxi. iam metropolis erat, eiufque 
fedis antiftitem Tarentino metropoUtae primus fubiecit Gregorius 
XIV. anno mdxci. Sunt qui ante annum mlxxi. Tarentinam 
fedem metropolitica dignitate au£lam colligunt ex Leone Gfticn- 
fi (32), qui confecrationi ecclefiae CafTinenfis ab Alexandro II. 
eo anno celebratae interfuiffe refert Archiepifeopos decem, inter 
quos Tarentinum appellat . Sed in Codice Oftienfis non Ta- 
rentinus , fed rdrontinus legitur . Coniici non abs re poteft , Ta- 
rentinam fedem circa annum mc. metropolim faflam a Pafchale II. 
Hinc Maraldus Tarentinus Archiepifcopus cum multis Archiepifeo- 
pis & epifeopis Regni confecrationi cathedralis ecclefiae Canufinae 

ia 

(31) Lib. III. ep. xLv, ad Andieam (ja) Clbloc. 
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in honorem, s. Sabini ab eodem Pafchale II. anno MCir. pera- 
6Iae interfuit, ut in huius Pontificis diplomate (33) legitur. Duos 
Tarentino metropolitae fuftraganeosadfignavit PafchalisII., Motu- 
lenfem & Caftellanum ; quibus a Gregorio XIV. anno mdxci. 
Uritanus additus eft. Hinc fub Tarentino metropoli ta priores duo 
fuffraganei , nulla iniefta Vritani mentione, recenfentur in vetu- 
ftis Notitiis ante Gregorium XIV. editis. Sic Notitia quinque 
patriarchatuum ; Arcbiepifcopus Tarentinui bos habet fuffrap^ancos: 
Matilenfemy Cajiellanum , Eadem Thuanenfis Notitia perhibet. 

GAP. IV. 

De metropolibus Acberuntina , Compfana ^ Confentina^ 

T beatina . 

A Cheruntlna metropolis quo primum tenipore fit ere£la ^ 
apertum non eft. Id certum eft, eiusmoJi dignitate caruilTe 
ad an. MU. Sane fub Graecis Acheruntinus epifeopus primum me- 
tropolitano Sanftac-Sevcrinae ,ut ex diatypofi Leoniana; tum an- 
no DccccLxviir. a PoIyeu£lo CPolitano patriarcha Hydruntino 
fubditus eft, ut ex Luitprando liquet (i). Pulfis vero Graecis e 
noftris regionibus , a Romanis pontificibus Acheruntinus prae- 
fui Salernitano metropolitae parere iuffus eft , cui ab anno 
Dccccxciii. ad MLi. fuffraganeus fuit. Iohannes XV. diploma- 
te Grimoaldo Salernitano Archiepifeopo dato anno dccccxciii. 
inter fuffragancas Salernitanae mecropoleos fedes epifeopatum A- 
cberuntinum affert. Idem exprefliim eft in dipbm.iiis Sergii IV. 
anno Mxir. , Clementis II. anno mxlvii., & Leonis IX. 
anno mli. datis . Poft annum mli. Acheruntia metropolis 
eft fa£la ,• fed quo anno , & a quo Romano pontifice , incer- 
tum . Forte a Nicolao II., qui ab anno mlviii. ad mlxi. 
pontificatum geflit, raetropoliticum Acheruatlnae fedi decus col- 
. latum 

Huius diplomatis, cuius aVro- to, exfcripfit Angelus Maria Tortora 
in TabuUrio Capituli Canufini Hi.for. ecclcf. Canufin. cap. xii. p.iro. 
liervatur, exemplar, ut ell in vetullilfi- (i) In Legitiou. ad Nicephor. Pho- 
tao marmore in Cauulina ecclcfia poli- catn apud Murator. S.R.l.pact. i. iom.it. 
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latum eft . Godanus enim Acberuntinus Arcbiepifcopus dicitur 
in bulla Amaldo Tricaricenfi cpifcopo data an. mlx. (*). Gerardus 
Achcrtnithius Archieptfcopus appellatur in privilegio a Robcrto 
Wifcardo dato ecclefiae s. Iohannis de Salo VeniiCnae dioecefis 
anno MLX 1 1 1. Sub Alexandro II. , qui Nicolao anno mlxi, mortuo^ 
fuccedit, Acberuntinus antides nietropolitica dignitate pollebat; 
Alextinder enim diplomate Arnoldo Acheruntino Archicpifcopo 
dato anno MLXvi 1 1. , eidem confirmat Archteptfcopatum Achcrnn- 
tiiiae ecclefiae^ cum omnibus parochiis fuis civitatibus quinque ^ vi- 
elelicet Venufio ^ Monte Milone^ Potensoa ^Tulba ^Tricarico^ Mon- 
te Pelofo^ Gravina^ Matera^ Ohlano ^ Turri Turfto ^ Lafwiano^ 
SanEio Virolo (7c. ] tum pallium ex more ad mijfarum 

follemnia celebranda ^ficut concejfum eft antecejferibus r««,ipfiin- 
dulget.Confecrationi bafilicae Cadinenfis ab Alexandro II. anno 
MLxxi celebratae interfuerunt decem Archiepifcopl , quos inter 
Acerentinum enumerat Leo Oflienfis ( 2 ) . Urbanus II. diplo- 
mate Alphano Salernitano Archicpifcopo d.ato .anno Mxcix. 
Acheruntinum & Compfanum Archiepifcopos Salernitano tamquam 
Primati fubefle iuffit . Lupus Protofpata Materanorum Archiepifco- 
porum meminit:.<^w.MLxxx., inquit, inventum eft corpus B.Canionis 
in Acherontia ab Arnaldo Archiepifcopo AAstm anno MCI. refert'. 
Hoc anno obiit Arnaldus Archiepifeopus Ac herontinus .Tum pergin 
Anno MCir. IndiSl. x. . . . tncnfe Maii eleBus eft Petrus Ache- 
runtinus Archiepifeopus. Celebris efl Acheruntina Sedes ob mul- 
tas ei datas a Romanis pontificibus decretales (**) . 

Acheruntino metropolitae plures contributi funt fuffraga- 
nei . In lifjit jp -" ^ * "A wsldo Acltf ran tiifo la- 

tio MLxvi II. recetflOTtlli^^Afegtell^AsY^^GfaViitetnis Potentinus, 
Tricaricenfis , fc Venufinus. 'In diplomate' Pafchalis II. Petro 
‘Acheruntino anno Mcvl. conceffo , ei mifirmantur quaecumque 
metropolitano iure praeteritis temporibus pertinuijfe nojeuntur ^ vi- 


(•) Bullam hanc ex Arcliivo Trica- 
ricenfis Ecclefiae edidit, & a toiimi ca- 
lumnia ftremie vindicavit Antonius Za- 

vatronus epifeopns Tricaiicenfis in Mr. 
ad BulUm Godani Aubiep. Acberufiiin. 


Ncap.MDCCLv.4- 
(2) Loco fupra laudato. 

(**) Videfis cap. r/iOTf/jOT de tefiam., 
tap. fi de cbllufinne de Teg. ecclef., & 
cap. cum olim de deric. coniugat. 
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Selicet Venujinuni^ Gravinam^ Tricaricum^ Tur/um^Potentimn 3 
lidem fuffraganei recenfentur in diplomatis Eugenii III. anno 
McLi. Roberto, & Alexandri III. anno mclxxix. Richaido A- 
cheruntinis Archiepifcopis datis . Ita quoque in Notitia quin- 
que patriarchatuum fcriptum eft : Archiepifcopus Agerontinui bos 
iabet fuffraganeos: Potentinum ^ Trkanenfem , Venuftnuyriy Car- 
fontcnfem , Gravtncnfem , Anglonenfcm . Et in Notitia e Biblio- 
theca Thuanenfi evulgata: Anhiepifcopus Aggeronttnus hos babcp 
fuffraganeos : PotcKtinum ^ Grnvienfem, Trtcartcenfem ^ Anglonen- 
fem , Ve>iufwum . Nec abludit Provinciale Romanum Leonis X.: 
Arc biepifcopus Arberuntinus hos habet fuffraganeos: Materanen ^unU 
tum ftbi , Potenti » , T ricaricen ^ Venu! en , Gravinen , An^lonen . 
An glona vero everfa , fedes epifcopi Turfium a Paullo III. anno 
M 0 XLVI. tradufia eft. 

Acheruntia anno Wl\c.menfe Au?u(li admirandum in modum rre- 
mata eji a feipf a ^ inquit Lupus Protofpata . Quare quum civibus 
ferme deferta effet , Innocentius III. anno mcc. Andreac A- 
cheruntino Archiepifcopo - confulturus , qui in defolara paene 
Acheruntia fuam tueri dignitatem non poterat , Materanarn baft- 
licam divo Petro facram cathedralem effecit , & Acheruntinoe 
Sedi fub uno eodemque Archiepifcopo adiunxit : Propter evidentemy 
mtilitatemy (!T necejjitatem urgentem (verba funt Innocentii) ea^ 
tbedralem ecclefiam apud Materam fic duximus Jlatuendam , ut prio- 
ri cathedrae uniatur . Hinc Archiepifcopus Acheruntinus & Ma- 
teranenftr di(5Ius (*). Stetit haec unio ad annum MccccxL.Orta 
enim inter cleruna Materanenfcm & Acheruntinum contentione 
de alterutrius praeftantia ; Eugenius IV. eo anno mccccxl. alterum 
ab altero disiunxic , tribuicque Matcranae eccleftae rc6Iorcm 
Petrum epifcopum Motulanum . Quatuor poft annos Matera 
Acheruntinae, novo creato Archiepifcopo, ut uiriu^que commolo 
confuleretur, iterum unita eft. Continuo inter utrumque clerum 

‘ con» 


(’) M.iterae epifcopum ab Hydrunti- 
no metropil^ta iulfu Polyeuffi ByTami- 
ni Patriarchae in.Ututum , collibere li- 
cet ex LuitpranJo in Iba ad Nicepho- 
Xttin Ptxxaia Lcsauone» ItrUtcra vero 


Graecit erepta, epifcopnt creari defiit .• 
quod patet ex diplomate Alexandri If., 
in quo inter parochiae Ach^-nintino o- 
pifcopo contributa'! Ma\’ra roceurecut} 
BiiUa iflie£U epuropatus mcnuoae. / 
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• contentio recruduit. Eam Sixtus IV. anno mcccclxxi. fic fo-* 
pivit , ut harum ecclefiarum antiftes, dum Acherontiae io<]ue eius 
dioecefi effet , Achermimm 6* Materanus , dum vero Materae 
ageret , Materanws & Acbernatmus nuncuparetur , publicif- 

• que tabulis fe fubfcriberet . Iterum oborta lis prorfus peremta 

a Clemente VIII. anno MDxcix.,qui pro Acheruntinis pronun- 
tiavit. Quod vero epifcoous Materae habitet, ubi urbs & bafi- 
Vca elegantior eft, Arcbiepifcopus Materanenfts vulgo appel- 
latnr . M 

Complana fedes qaando , & a qno pontifice metropolis 
jfit inftituta, ignoramus . Id certum eft, luflraganeam Salenii- 
^ni metropolitani fuiffe ad annum mlj:; quod ex diplomatis 
Clementis II. anno mxlvii. & Leonis IX. anno mli. datis 
perfpicuum eft . Hariolari polTumus, ab Alexandro II.,- qui ab 
anno mlxi. ad mlxxiii. pontificatum geffit, ciufve fucceflb- 
re Gregorio VII. qui- anno mlxxxvii. obiit, decus 'hoc Com- 
pfanae fedi collatum . Sane fub Gregorio VII. Leo Compfanus 

• Archiepifcopus vixit . Porro Urbanus II.., qui poft Gregorium 
Vll.fedit, Michaeli Salerniuno annoMxCix.conceflit fuperCom- 
pfanam^ (j Acberumtim4an eccleftasy & earum fuffraganeot primatum 
gerrr^.Plurcs*olim Compfano metropolitae paruerunt fuftraganei. 
Quatuor , puta Muranenfis , Laquedonienlu , Satrianenfis , & 
Montis-viridis recenfentur in Notitia quinque patriarchatuum ; 
Archiepifcopus Compfanus bos habet fuffraganeos ; Marranenfem , 
Ludonicenfem , Satrianum , Montis-viridem . Quintus , hoc eft 
Angelopolis , five s. Ao^eli Loml^dprum , additur in Notitia 
c Xhuanenfi^IMMflilillpr^RpRl^i^S^KSppfiiMp^oOT^/^iff bos ba* 
het fuffraganeos i morunerf em y tasqueJoneufem , Satrianenfetm- ^ 
s. Angeli y Montis-ojiridis . Duos alios, puta Bifacienlem , & Bel- 
finatenfcm ( de luc fede nullum nunc exfat veftigium ) affert 
Provinciale Romanum Leonis X: Archiepifcopus Confen bos ha- 
bet fuffraganeos : Moran , Beljinaten , Satrianen , Montis-viridis , 
Laquedonen y s. Angeli de Lombardisy Bifacien. Lapfu temporis 
epilcopatus s. Angeli Bilacienfi primum a Leone X., tum a Paulo 
III. adiunflus^ft.' Satrianenfis autem Campanienfi additus, ac Mon- 
ns- viridis in Nazarenum, Archiepifcopatum transfcriptus eft. Ita 
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tres nunc Compfano metropolitae parent futfraganei , Laqueilo- 
nenfis, Muranus, & Bifacienfis. 

Conlentia quo primum tempore metropolis fit fa£ta y non 
liquet . Sedes haec varias pertulit viciflltudin«s . Primum Ro- 
mano metropolitae paruit , uti confiat ex .Gregorio M. (3). 
Concilio CPolitano III. ‘fub Agathonc P. anuo dclxxx. Iu- 
lianus ; ?c Romano ftib Zacharia P. anno nccxLiir. habito, An- 
fridus,feu Rofiredus Confemini epifeopi fublcriplere .Tradu£la per 
Leonem Ifaiiricum Calabria anno dccxxxii. a Romana ad; 
GPolitanam fedem, Confentina Sedes Regino metropolitae lubie- 
fta eft , ut ex Graecorum dlatypofibus patet (4) . Nou mul- 
to poft Longobardi Confeminam urbem Grateis abfiulere, tan- 
demque Salernitano Printipatui attribuerunt; eam enim iam 
ante annum dcccLi. fub Longobardorum dominatione fuif- 
fc, confiat ex Capitulari Radclchifi Principis Beneventi eo anno 
edito , quo paflum divilionis Principatus Beneventani cum Si-, 
conultb Principe Salerni firmavit (5) : In pnrte >veflra fwt i- 
Jfa Gnjhld/ita . . Tarentum Lntiniamim , Cajfanum y CV- 

SENTiA, LainuSy Lucania y Confu Et Chronographus Caven- 
fis ad an. DCCCXCvi. (d) ; Interim Graeci cum Safacenii fines 
Principatus ( Salernitani ) invadunt 'm Calabria^ nimpe in CV- 
SENTiA , Befivianu , Latinianu (Jc. Sub Longobardorum autem 
dominatione Confentinus epilcopus ad Romanum ‘metropolitam 
fuum rediit. Ante an. Dccccx^. ‘Latini iuris erat Ifelgrimus C«- 
*. fentinus epifcopus qui cum Godelberto Abbate s. Vincentii de 
Vulturno commutationes quafdam’ fecit J tefte Chronographo 
'^Vulturnenfi ' 7) . Hinc fa6fum,ut Salernitano pracfule in metro- 
poliranum cre£lo anno dcccclxxxvi. , Confentinus praefui, qui 
fub Principatu Salernitano erat , fulFraganeus Salernitani metro- 
politae failus fuerit'; tui ad annum MU. paruit , uti confiat 
' • ex 

(0 Lib.'x.ep.xi,rtr.& alibi. adOriert. p. afii.feq. tom. v. Hili. Prin- 

(1) ViHc pr.rt. ti.cap. IU. p.io. i.xxKtru cip. Lotigob. 

• '* (s) Ext- in Princip. Lotipobard. (6) Ext. in Hift. Principi Longob.tom. 

tom. II». p. 216. Pin« Salernitani Princi- in. edit..Pratill. 

p3fu<! delcrib;t Pntillus not. ad Pero- (7) Lib. iv. apud Murator, S.R.I.tom. 
grioii dilC VI. de iimb. Ducac. Bcocv. 7.part,u. 
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diplomatis praefertim Clementis II. anno mxlvii.,Sc Lcc- 
nis IX anno mli. Hinc habes, Cohiani nam fedem anno mli. 
nondum metropolitica dipnitate illuftratam . Conie61are licet poft 
id tempus eam tali dignitate .auflam ; etenim Lupus Protofpa- 
ta fcribit ; Anno mlvi. . . . obiit Petrus Arcbiepifcopus Cufentinc. 
Hoc ergo anno Confentinus praefui iam Archiepifcopus erat . 
Praeterea in bulla a Godano Archiepifcopo Achcruntino data 
Arnaldo Tricarlenfi 'epifcopo anno mlx. meatio iniicitur Arml- 
pbi Coyifentinae ecclefiae Arcbipraefulis , Rogerius Dux diplomai^ 
te anno Mxciii. edito donat Arnulpbo Archiepifcopo , eiufque 
f uccejf oribus • quidquid ipftus p/iter- { Robertus Vifcardus ) ma 
prioribus Arcbiepifcopis eccleftam s. Dei Cervicis Muriae Cujen- 
tiae gubernantibus dedit. Citeri deinceps Calemini praefules .//r- 
cbtepifeopi paflTifn dicuntur . lain Confentino metropolita u- 
Hus paret Martorapi epifeopus . Sic in Notitia quinque pa- 
• triarchatuum '.-'Arcbiepi/copus Cufentinus hunc habet fuffraganeunt^ 
Marturanenfem . Multos quidem Confentina provincia comple- 
ftitur epifeopos; fed omnes fere Romano mctropolitae fubfunt. 

Poftrema omnium Regni Neapolitani fedium in metropolim 
ercftarum «ft Theatina. Hanc metropolitica, dignitate inftruxit 
Clemens VIi. anno mdxxvi., precibus Caroli Imp. & urbis Thea- 

tinae permotus. Tres epifeopi ab eodem Clcmente illi contri- 
buti funt, Lancianenfis , Pennenfis, Sc Adrienfis. Sed Pennen- 
fis' epifeopus primum apud ipfum Clementem , tum apud Pau- 
lum III. de iniuria fibi illata queftus eftjcum enim antea^ Ro- 
mano mctropolitae fubeflet, Theatino praeter morem antiquum 
parere. iw fi iK »at cUiWj*Tjy,yrT hlriitllji , fed a Paii^ 

io III. in prilHnum ius teftiturus cft . Adrienfis epifeopatus 
Pennenfi adionflus eft . Lancianenfis etiam .praefui Ar^hiepifeo- ,■ 
pus renuntiatus eft a Pio IV.. ann6 MDLxti. Eius loco Orto- 
nae ( exiguum eft ad litus maris oppidum ) Pius V. anno 
MDLxx. conftituit eplfcopum, qui Tlieatino fubdfet. Ortonae; 
quod epifcopo vix eflet, unde viveret, addita cft a Clememe 
VIII. Campa, tenue item oppidulum. Ita uni nunc Ortonbfl 
epifcopo metropolita Theatinus praeeft. 

X 2 
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De metropolibut « Romanis pontificibus confirmatis , Regienfi , 
SandaeSeverinae , ^ Hydruntina . 

N On novas modo metropoles & Archieplfcopatus in Regno 
noftro Romani pontifices inftituerunt , fed & a patriarcha 
CPolitano in veteri novaque Gilabria ere£las, pacis ftudio raras ha- 
buere. Eiufmodi funt Regina, Sanflae-Severinae , & Hydrunti- 
tia, quos Graeci confli tuerunt; iifque Calabria Northmannorum 
virtute eieflis , Romani pontifices, ne quid earum Sedium anti- 
ftites e dignitate fua deceflifle quererentur, confirmarunt. Profeflo 
pofl dcpuKos Graecos, in Calabriae ecclefiis haud immutata poli- 
tia, quam tamdiu ratam habuerat Romana Sedes. Sub ipfis e- 
nim Graecis, Calabriae ac Siciliae dominis , quidquid dignitatis 
& honoris Graeci avulfis a Romana Sede Antiflitibus contulere, 
id Summi pontifices prudenti oeconomia ufi palTim ratum habuere, 
ne rpe illos aliquando fibi vindicandi penitus exciderent . Ita 
Nicolaus I. ( I ) a Michaele Imp. tantum Syracufani Archiepi- 
Icopi , non epifeoporum omnium Siciliae confecrationem fi- 
bi reflitui pofiulavit : quin Gregorium Syracufanum adverfus 
Putrem (7 Patriarcham fuum ( Igoatium ) impietatis iacula em- 
cuijfe adfererc non dubitavit. 

Regium Calabriae metropolis fub ipfo forte Leone Ifaurico 
£i£la efl a CPolitano patriarcha, fuffiagaoeis ipfi contributis epi- 
icopis Vibonae ^ Taurianae^ Locrorum^ Ruftani , Scylacei y Tro- 
paeaCy Amanteae y Cotronisy Conftantiae y Nicoterae , Bif uniant , 
Heoraftri Cajfiani yUt habent Graecorum diatypofes (2).Pulfis 
Calabria Graecis, Regienfis Archiepifeopi adpellationem & iura 
fub Graecis aJr-pta , diuque exercita , Romani pontifices paci 
prudenter infervientes rata habuerunt . Eius tjuidera iura mearo- 
politica Gtigrrius VII. (3) farta te£la fervavit. Regium Graecis 
abilulit Robenus Wifcardus circa annum mlx. Vix eie£lis Grae- 
cis 

(1) Ep. II. & rx. td Michaii. Imp. ixxxf. 

•puJ HarHuin. Cone. tom. v. coL 148. (3) Libi IX. R^eit. ep. XXIV. 

(x) Vide fiipra part. 11. capw in. p. 
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cis occurrit Arcbiepifcopi Regtcnfti mentio in donatione a Roge- 
rio Comite anno mlxxxvi. faAa Panormitanae ecclefiae ( 4 ) ; 
ci enim fubrcripfit Reginus antiftes , cuius nomen excidit : E- 
go y, Regienfts Arrhiepifnpus huic donationi interfui , & ttfih 
jfum . Qui temporibus hifce Reginam adminiflrabat ecclcfiam, 
■vetus ius metropoliticum in Calabriae fedes exercere perrexit, 
ipfis non -oblu£lantibus , quin & probantibus Romanis pontiBcibus. 
Quum enim Rogerius a Gregorio VII. poftulaflet, ut pallorem 
Miletenfi epifcopatui a fe recens inllituto , una cum Roberto 
Troinenfi £le£lo confecraret; abnuit pontifex, quod ad Regien- 
fem ntetropolitam , in cuius provincia ex duabus antiquis et 
fubie61is, Vibooae & Taurianae , ecclelia illa novabatur, novi 
‘^ifcopi confecratio fpeflare videretur: De eo autetn^iat^mt^quod 
fuper EleSlo Melitenft poflulafti^ noverit Nobilitas tua nabis ejfe 
/•intimatum^ ad ius ecclefiae Rbegytanae pertinere . Unde non a- 
liter annuendum poftulationi tuae perpendimus , nif* diligenter ena-* 
minata iufiiiut^ Meliten fem Ecclefiam ad prarfatae Rbeg^tanae^th 
rocbiae conftcrationem non attinere confliterit , Egregius hic locus 
ad oftendendum , Romanos pontifices, eieflis Calabria Graecis, fuam 
epifcopis digniutem & au^oritatem a Patriarcha CPolitano ac- 
ceptam, fervatam voloifle . Rata haberi vult Gregorius Regi- 
nae Sedi metropolitica iura fub Graecis iamdiu parta ; fi enim 
nova illi iura contulilTet, facile pontifici patuifiet, quibus limi- 
tibus provincia Regina contineretur . Eidem Regienfi Sedi 
metropolitica iura , quae a tribus circiter faeculis fub Graecis 
comparaverat, intafla fervari iuiferunt Eugenius III. ( cuius di- 
ploma tara nobis invidere ) & Alexander III. diplomate Roge- 
rio Regenft Arcbiepifcopo circa annum mclxv. dato( 5 ) : Aequum 
enim ^ & rationabile efl^ut fuus unicuique bonor ecclefiae^ atque 
collata dignitas Sedis Apoflelicae munimine confirmetur . J^ocirca^ 
Venerabilis in Cbriflo Frater Rogeri Arcbiepifcope ^ tuis iuftis po- 
Jiulatiombui benignum impartimur ajfenfum ; & praedecejforum no- 
finrum felich memonae GREGORII , 6 * EUGENII ( vides heic 
memorari deperditum Eugenii III. diploma de Regina ecclefta ) 

Ro- 

(4) Ext. apud PiiTuor Noti^ ccclc£ T*tur,exrcripGt V. C. lofephus Mori- 
Panorm.in Alcherio tom. 1. p.74, (anus diatriba de Protopapis & DeutCr 

(s) Hx diploma ex autoprapbo^qt^ leis Crat(Oc.cap.xii. p.azCb 
ia TabuUrio Rejjieolu ccdeuae a^'o 


CLXVr. FIMIANI DtAfRIBA f. 

Rom.i?iyrsim pmrificuni vtfiigih inhaerentes^ praediBam Rcgenfcnt 
ccclefiam, . . fttb B, Petri ^ (y noftra proteBione fufeipimus^ & 
praefentis feripti privilegio communimus . ; . . . Praeterea 

ipfum Rejen/em yircbiepifeopatum ^ cum omnibus fuis epifeop^tibus^ 
videlicet Tropeieno^ Neocafirenfi^ Siliano^ CaJJanenfi ^ Bovenft ^ 
Ceratino , Openft , ^ Cotroneft , atque cum adiacentibus parochiis 
fuis , tibi , tuifque fuccejforibus nichilominus confirmamus , <^5' or- 
dinandi , feu confecrandi epifeopos , tam Graecos , cjtiam Latinos 
eccleftae tuae fubieBos^ licentiam , Ci?* potefiatem pariter indulgt- 
anus. Tandem pallii ufum Rogerio indulgct , quibufque diebus 
eo uti liceat, praeferibit. 

Regienfi metropolitae tredecim ,utl di61um,fub Graecis pa- 
tuere futfraganei , Vibonis., Taurianae ^ Locrorum., Rufiani., Scit- 
lacii , T TOpaeae , Amantheae , Cotronis , Confentiae , Nicoterae , Bt- 
funi ani Neocafiri ^ & Cajfiani . In allato autem Alexandri III. 
diplomate o£Io fub Regino Archiepilcopo Sedes enumerantur, 
fiempe Tropacae^ Ncocaflri ^ Scyllacii , Cajfiani , Bovae , Hie- 
racii ., Oppidi ^ 8c Crotonis. Ne mireris, ex tredecim epifeopati- 
bus Regino metropolitae fubicftis fub Graecorum imperio , fex 
tantum ab Alexandro memorari; ex iis enim duo , Confentinus 
& Rolfaneofis, in Archiepifeopatus eretli .* alii duo , Vibonenfis 
& Taurianenlis, a Saracenis excifi, in Miletenfem epifeopatum 
a Rogerio inflitutum, tranfiererduo alii aliis adiun-fli funt, nem- 
pe A mantheanus Tropeano,& Nicoterenfis Regino unitus, a quQ 
Bonifacius VIII. anno Mcccxcii. avulfit , & ipli Regienfi metro- 
politae reftituit. BifunianenGs epifeopus , etfi a Graecis Regino 
metropolitae attributus fit ab ipfis fere abOra^Iionis dioccefeon 
temporibus ; mox tamen , urbe Graecis erepta per Longobardos, 
Salernitano Archiepifeopo, in cuius urbis Principatu erat, contri- 
butus a Romanis pontificibus (6) \ tandemque Romano mc- 
tropolitae fubieflus eft, cui aevo Alexandri III. fuberat. Porro 
in Alexandri diplomate Geratinus idem eft ac Locrenfis; medio 
enim aevo Locri rellituti a Graecis s.Cyriaeac nuncupati funt," 
unde corrupto vocabulo Hieracium emerfit . Duo additi funt- e- 

pileo- 
li) Vide fupra cap.i. pag.cxxviii. &’cap.iT. pag.cxvii, 
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pifcopatus, Bovenfis & Oppidenfis, a Graecis laeculo X. aut XI. 
indituti , Keginoque metropojitae luppofiti . Cathacenfis vero e- 
pifcopatus nulla in lauJato diplomate mentio iniicicur;quod fub 
Alexandro III. adhuc ereilus non erat. In Notitia quinque pa- 
triarchatuum fequentes in\\m<tTi.nx.'aT‘..ArchiepifcopusRJ)ef’hutsbQt 
bahet fuffraganeos : CaJfaHotfem^ Neocaflre»feni yCataceiifn}» ^Cro- 
tomen fcm , Cropicnfem , Oppenfciuum vel Oppidanum , Bovenfenty 
(jaratinunh-y Squillacenfcnt , Mileten/em ; efi Domini Papae . In 
Notitia 'I huanenli: Archiepifcopu% Ke?inut boi habet /nfraganeos: 
Cajfanenfem , Crotonienfcm , Bovcnjem , Militenfeon cxemtum^ 
Neocaftrenfeni y Tropenfem y Ceratinum y Catbacenfem y Oppcnfem y 
Squilatenfem . Et in Provinciali Romano Leonis \\ Arcbiepifco^ 
pus Rhegen bos habet fujfraganeos : Cajfanen , i^eucajlren , Cata- 
cen y Crotonien y Tropien y Oppiden y Boie/iy Geracien y Squiliateny 
Nicotercn . 

San^Ia-Severina metropolis a Patriarcha CPoIitano inflituta 
fuit, adhinnitis ei fuffraganeis quinque, Euriatenfty Acerantino y 
Calitpolitano y Ai/f lorum ySe. Veteris • Caflri y ut habent Graecorum 
difpolitiones ( 7 ). fialilius SanEiae Severinae metropolita mtvnoTMUX 
in conftltutioae Sifuinit patriarchae anno Dccccxcvii. evulgata. 
Griecis Calabria pulfis, Romani pontifices hanc Sanfoverinaten- 
li fedi dignitatem ratam habuere. Stephanus quidem 5'e- 

verinae epifcopus .appellatur in infirumento Rogerii Ducis Cala- 
briae anno mxcvi. fcripro . At qui eum excepit Conftantinus 
anno Mcxv. ab eodem Rogerio metropolitanus dicitur . Ceteri 
deinceps San£Iae-Se veri nae praefules Aicbiepifcopi ubique inlcri- 
buntur. Suh metropolita Sanilie-Sevcrinae hi fuffraganei recen- 
fentur in Notitia quinque *patriarchatuum : Arcbiepifcopus San- 
iii Scverini bos habet fuffraganeos: Ebuacenfem y Stronienfem yCe- 
neocaflrenfem , Gerontinenfem y Infulenfemy SanEli Leonis. Con- 
fonat Notitia Thuanenfis : Arcbiepifcopus s.Severinae hos habet 
fuffraganeos :> Ebriacenfem y Geruntinum y Stronienfem yGenc^caflren- 
fem. £t Provinciale Leonis X; Arcbiepifcopus SanElae-Severinae 
bos babet fuffraganeos : Ebriacen , vel Umbriaticen , S. Leonis Grae- 
cus , 

(7) Vide huius diatribae parti i. cap.iii. p. mxvi. 


* ' 
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cus , Genecajhen , Sitonien , Infulen , Geruntht , Strangulen . Xpifcopa- 
tus S.Leonis a PioV. anno mdlxxi abolitus eft, iuraque omnia 
ia metropolim translata ; Cariatenfis vero Geruntinenfi unitus . 
Ita quinque tantum fedes enumerantur , Bellicaflrum ^ Caria* 
tum, Strongylo , Unabriaticum, & Infula. 

Hydruntum a Graecis primum Archiepifcopatus fine ullis 
fuffraganeis , deinde metropolis a Polyeufto Patriarcha CPoUtano 
^ circa annum dcccclxviii. fafta eft, adfignatis quinque Hydrun- 
. tino Metropolitae fuifraganeis. Turcici, Acheruntiae, Gravinae, 
Materae , & Tricarici : Scripftt hatfue Pol^eu£lus CPolitanus pa~ 
tftan.ua privilegium H^druntino epifcopo^ quatenus fua audor itate 
habeat^ licentiam epifcopos confecrandi in Acit entia ^ Turcico Gra- 
vina^ Maceria y TricaricOy qui ad confccrationem Apojlolici perti- 
nere videntur, inquit Luitprandus Cremonenfis ( 8 ). Paruit Hy- 
druntinus metropolita CPolitano patriarchae ad Northmannos 
ufque . Nicetas metropolita H/druntinus anno Mxxvi 1 1. interfuit- 
Synodicae conftitutioni Alexii Studitae . Graecis e regioni- 
bus noftris penitus eieflis , Romani pontifices Hydruntini me- 
tropolirae dignitatem fub Graecis partam bono pacis ratam ha- 
buere . Concilio Salernitano ab Alexandro II. anao mlxviii. 
habito fubfcripfit Hugo H/druntinus Arcbiepifcopus : quod ftec 
fumfilfet ipfe fibi, nee probaftec Alexander, nifi eam dignitatem 
Hydruntinae Sedi collatam a Graecis ratam habuiftent Roma- 
ni pontifices, aut certe ipfi iam tum indulfiifent . Idem Hugo 
Jdrontinus Arcbiepifcopus interfuit confecrationi eccl^iae Cafti- 
nenfis ab eodem Alexandro II. anno mlxxi. celebratae, tefte 
Leone Oftienfi (p). Ipfemet Hugo una cum Vrfo Barenfi, & 
A. Tarentino Archiepifcopis memoratur in donatione Rogerii 
Ducis Apuliae Monafterio ss. Trinitatis de Venufio fa£lae anno 
MLxxri. Petrus Hydruntinus Arcbiepifcopus cum .Gualterio Ba- 
renfi, & Baigelardo Brundufino Archiepilcopis fubfcripfit privile- 
gio, a Boemundo Principe Antiocheno & Tarenti Domino Ni- 
lo Abbati Bafiliano s.Anafta(ii de Carbono anno mcxxvi. con- ' 
*■ ceffo. 

(S) In legatioo* ad Nicephor. Phoc. (9) In Chronie Ca^^lA• lib.iii.cap. 

XXVI 11. 


. % 
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DE ORTV ET EROGRES.METROP.PJir. CAP.V. CLxlx,* 
ceflb. Hydruntino metropolitae a Romanis pontificibus quinque 
epifcopatus contributi funt, Alctium,Alexanum , Cafirum, Calli- 
polis, Vxcntutn. Si: Notitia quinque patriarchatuum.- 
pus Hidro»ti>jus , inquit , bos habet fuffraganeos •• Cajlrenfcm , 
Galopolnanum , Lideufcm , Vgenthtum , Leucenftnn . Confonat 
Notitia Thuanenfis : A<xhtcptfcopus Hydruntmus hos habet M- 
frageneos : Cajlrenfem^ Vgenttmm^ G ali tpoUt anum ^ Leutenfem , 
Licienfem. Et Provinciale Roraanum Leonis X; Avehiepif copas 
H/dyiintinen hos habet fuffraganeos: Cajlrcn^ Gallipolttanen ^ O- 
geutin^ Laucedeu , Nerttonen . Leucenfis epifeopatus poflea fiip- 
preflus eft- _ * 


GAP. VI. 

De Archiepifcopatibus Rojfanenft , Naxareno , & Lanciancnfs , 

N On metropolitani modo, qui Tuffraganeis praefunt, fed et 
nudi Archtepifeopi fine fubieflis fuflragancis extant* in 
Regno Neapolitano (*) . Eiuftnpdi funt Archiepifeopi tres , Ref* 


(•) Primam in Oriente, tum in Oc- 
ci:icnte, ac nom in atim Regno noftro le- 
'qtiioribu; temporibus innotuerunt hono- 
rarii ArcTiicpircopijlioc eft meri epifeo- 
pi , qui primum poft verum pros'inciae 
metropolitam locum obtinerent , ac epi- 
feopis reliquis honoratiores eftent . Eiuf- 
nicJi Latinorum Archiepifeopi oaii^o 
refpondent Archiepifeopis Graccordiw . 
Nempe apud Latinos fimpiices Archiepi- 
Icuoi non metropoliianis illius provinciae, 
fed Romano pontifici fublunt j 

nullos, quibus praefint , epafeopos habent, 
ac honoratiores funt prae meris provin- 
ciae epifeopis . Tales quoque .funt. A r- 
chiepilcopi Graecorum . Ballamon in Me- 
ditatis feribit , a Patribus /ancirum , ut 
metropoles , quat fub fe non hebmt ur- 
bes aliquas, efifioportim regimini fubAitas, 
Archiepifeopos haheani pontifices-, ut infe- 
riores hae quidem fint metropolibus , at 
epifeepatibus fiiperiores. Sed con.ceptior 


. y . „ /»- 

in rem noftrSfn eft Nilus Doxop.nrius 
de quinq. thron. patriarclialib. , ubi de 
Antiochena fede tradit, eam* Wie habe- 
re metropoles tredecim ; tum epifeopatus 
fub fingulis metropoliianis enumerat ; 
moi fuodit : Habet praeterea Ch* alias 
metropoles, quae fub fe nullos labent e- 
pifeopos, numero oblot quae quum prius 
ejfent epifiopatus aliis metroprlitjnis ob- 
noxii , in dignitatem maropditanam pro- 
vedae funt, decretumque, ne aliis tnetro- 
politanis fubderentut , fed tantummodo 
Patriarchae Antiocheno . Idem Nilus de 
Hierolblymitana Sede inquit , eam ha- 
buiffe & alias metropoles , varies , epifeo- 
patus fub fe . habentes ; habere praetest» 
& Autacephalos epifeopatus vigintiquin- 
que, A biBKifuKec Enoxrxm flxoarrfrrt , 
non habentes fub fe epifeopatus, fubiaeere 
tamen Throno Hiemfolymorum, Tandem 
Nilus ipfe de fede CPolitana haec habet: 
Kcci eit h' fXHTmofra ai uttnuqavm nm 

Bfo- 
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fane?tfiSy Nazarenus, & Lancianenfts ] de quibus fingulatim agen- 
dum. 

Roflanenfis Archiepifcopatus obfcura funt primordia . Olim 
nulla fuit epifcopalis Roflani fcdes , fcd Thurii . Hac everfa ur- 
be, Roflanum translata eft. Ita Concilio CPolitano III. fub A- 
gathone P. anno mclxxx. Valerianus Roflanenfis fubfcripfit. Sub 
Graecis epifcopus Roflanenfis Regino metropolitae attributus fuit, 
ut ipforum latercula probant (i). Sub ultimis Graecorum tem- 
poribus videtur ecclefia Roflanenfis archieplfcopali dignitate co- 
honeflata. Ea enim Gradca femper fuit , & fub primis North- 
mannis Archiepifcopalis inventa eft, uti liquet ex Gaufredo Ma- 
laterfa ( 2 ), qui teftatur'^ Rogerium Duceni contra voluntatem 
Graecorum , qui Rojfano n^autma ex parte principabantur , Graeco 
jirchiepifcopo eiufdem fedi^ defunHo, fucccjforem Latinum eligen- 
do fubrogajfe; nec aliter Roflanum a Willielmo de Erentemanilia 
♦ occupatam poftea obtinuiffe,quam libertate urbi ad ferta, ut de gente 
fua Arcbiepifcopum ftbi Graeci pro libitu eligerent .Komum AUtem. 
pontifices Roflanenfis feJis fibi redditae archiepifcopalem dignita- 
tem fub ultimis Graecis partam , pacis fovendae ftuciio ratam ha- 
‘buere. Qui enim an.McLxxxvi i.*Roflranenfi Sedi praeerat Cofmas, 
Archiepffcopus appellatur quum in diplomate Tancredi Regis anno 
Mcxciii., tum in litteris Conftantiae Imperatricis, quibus fedis 
illius .privilegia rata efle iubet . Arcliiepifcopi Roflanenfis me- 
minit metropolita Regienfis in litteris ad Innocentium III. fcrip- 

tis 

tiam adpcllati funt : qua de re plura dat 
Lupus ad can. XII. Chalced.Oper.tom. 
II. p.»4. Praeter fimplices Archiepifco- 
pos funt in Italia, Regnoque nollro e- 
pifeop! exemti, qui nulli provinciae me- 
tropolitano, led Romanae Sedi aftmt 
fubfunt. Hi Archiepifeopis Graecis pa- 
rum abfimiles funt : in eo tantum ab 
iis abludunt , quod nec provinciales epi- 
feopos honore praecedunt, nec jfnhit- 
pifeopi, fed epifeopi titulum gerunt. 

(i) Videfupra part. 11. cap. 

LXXXI It. 

(?) Lib. IV. cap. xxii. Ext. ia Bi- 
blioth. SicuL toai. i. p. 241. 


Qfom XwrrarTirKTOXMK , uff- 

vpoTiXiDi (iHit %x»eiuip itaj- 

EV(vxi)ir«f , jirchiepifeopatus item , 
^ui Throno CPotirano fubiacent , nulli 
tamen metropoUtam obnoxii, nec fub fe 
habentes epifeopatus . Quod vero hono- 
rarii hi Archiepifeopi provinciarum me- 
tr^litis non fubeflent, fed Patriarchae; 
di«i quoque funt Etixotsi tlumxtpxMi , 
& , Hoc efl, nul- 

li fubiefli metropolitae, quamvis xuroxu 
quod ipfum ex frfit caput pro- 
pt'c fignificet . Porro quum eiusmodi 
Archiepifeopi primum inter provinciae 
^^ifeopos locum haberent, Prviotbrom 0- 


Digitized by Google 



DE ORTV ET PROGRE!?. METROP. P.III.CAP.VI. CLXXI. 
tls . Clemens IV. bulla anno mcclxvi. dara ( 3 ) Angelum 
Archipresbyterum Roflanenfis Ecclefiae a Capitulo poftulatum , 
ei praefecit ecclefiae: C/ipitulum Canonicorum Graecorum eccIefiac 
RoJJlvienJis in Calabria per fpecialcs nuncios humiliter poflulari 

fecere a nobis ^ ut cum ecclefta ipfa Graecum habere Arcbiepifciy- 
pum confuevit ^dudum fuerit pajloris folatio defituta . . . Fraternitati 
tuae per Apoflolica f cripta mandamus^ quatenus fupradiUo Arcbi- 
presbytero ^ ft ad hoc merita noveris fuffragari, vel aliam Grae~ 
cam perfonam idoneam , quae tanto congruat oneri , & honori^ 
hac vice praeficias. Inllrumcnto anno MCCLxxxr. conferipto (4), 
cui Canonici feptem Latine, quatuor alii Graece fubfcribunt , le- 
gitur fubfcriptus : Ego Angelus Rojfanenfts Archiepifeopus Graecus, 
Dionyfii Archiepifeopi Roflanenfis , qui fub Rogerio vixit , me- 
minit Fridericus II. Imp. Roflanenfi Archiepifeopo nullus nunc 
fubeft epifeopus. Sic Notitia quinque patriarchatuum / ArcbtepU 
fcopus Rojfanenfts nullum habet fuffraganeum ; Biftnianenfem ^ 
Efl Domini Papae. Sanbli Marci . Et Notitia Bibliothecae Thua- 
nenfis : Archiepifeopus Rofanus nullos habet fuffraganeos: Epifeo- 
pus Bifignianienfts efl exemtus . Olim vero praefuifle videtur 
Bifinianenfi , quin & Cariatenfi , cuius Sedem Geruntinae adiun- 
xit Gregorius XIII. Cum autem Geruntina metropolitano s. Seve- 
rinae fubfit, Roflanenfis, cui praefit, habet neminem. 

Nazareni Archiepifeopatus origo haec eft. Palaeftina Sara- 
cenis erepta virtute Gotfredi Ducis , Nazareth Galilaeae oppi- 
dum , diuturna Chrilii Servatoris habitatione nobilitatum , a La- 
tinis la^um eA eius provinciae metropolis. Sed anno mcxc. 
recuperata a Saracenis Palaeflina, polfi inde chriftiani diffuge- 
runt, pars in Cyprum, parr in luliam , quo etiam appulit Ar- 
chiepilcopus Nazarenus, cui a fummis pontificibus , ne Nazare- 
ni Archiepifeopatus nomen interiret, honoraria Sedes conflituta 
eft Baruli, Apuliae urbe, in Tranenfi dioecefi, adfignata ecclefia 
s. Mariae de Nazareth fion procul a moenibus , cum iuribus 
& dignitate archiepifcopali . Deinde Nazareno Archiepifeopatui 
Cannenfem fedem Callixius III. anno mcccclv., & eptfcopatum 

y 2 Mcn- 

(0 Apud UghelL de Archiep. Rof- (4) ApudUghell. ibid. 

'fancoiib. 
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Montis-Virldis Clemens VII. anno mdxxxi. univit.Hinc Naza- 
renus Archiepifcopus titulum tjuoque habet tpifcopi Camtenfn & 
Monfh-Viridis . Everla vero bellorum motibus bafilica s.Marke de 
Nazareth, mctropolitica fedes in ecclefiara s.Bartholomaei intra op- 
pidum a Pio V. anno mdlxvi. translata eft . Singularis eft Na- 
zareni Archiepifcopi praerogativa deferendi crucem , pallium , 8c 
mozzetcam , non Baruli modo, ut rn fua cuique dioecefi,fed 8c 
per uuiverfum Chriflianum orbem, Roma excepta: quam ei in- 
dulfit Clemens IV. anno mcclxv.: deinde Innocentius VIII. an- 
no Mccccxcii., Clemens VII. anno mdxxv. , & Pius V. anno 
MDLXVI 1 . diplomatibus fuis confirmarunt. Exercet Nazarenus 
antifles archiepifcopalia munia in Nazarena , aliifque Cbi unitis 
ecclcfiis, nullique Primati, fed Romano pontifici ab initio ad 
haec ufque tempora fubfuit . Ob Cannenfem vero epifeo- 

patum Barenfi, Sc ob epifeopatum Montis-Viridis Compfano Ar- 
chiepifeopo obnoxius eft. In diplomate Pauli III. anno mdxxxi v. 
eil;to expreftum eft (^):JpJumqae Hieron^ymum epifeopur» (Naza- 
renum )ad debita & confueta obfequta ratione Cannenfn Archiepifeopo 
E.ircn , 6* ratione unitae ecdefiarum buiufmodi pro tempore exiftenti 
Archiepifeopo Cofanen ^ cuius ipfa ecclejia Montis-Viridis /uffraga- 
nea exijlebat ^praeflari ^ac teneri praefatus praedecejfor »o^er( Cle- 
mens VII.) voluit. 

Omriinm recentiflimus eft Lancianenfis Archiepifeopatus ; 
Olim Lancianum Aprutii citerioris oppidum fiib fpirituali Thea- 
tini Antiftitis cura fu^ Deinde a Leone X. anno mdxv. epi- 
feopatu, Romanae fubiefto, infignitum eft. Tum 

7 heatino metropolltac Lancianenfis epifeopus contributus a Cle- 
mente Vll. anno mdxxv i, Id cum nioleftum epifeopo & civi- 
bus effet,,Pius IV. anno mdlxi i., Philippi II. Regis auftorita- 
te , Lancianum Archiepifcopali honore decoravit, Leonardo Ar- 
chiepifeopo primum creato, uti conftat ex Aflis Confiftorialibus 
( d ) , cuius haec funt verba : Romae apud s. Petrum in Conft/fo- 
rio die IX. Feb.MDLXll. SanUiJftmus erexit ad evitandas lites 
difeordias^ & pro bono pacis conciliando , cathedralem ecclefiam 
jiamcianenfem in mctropolitanam ^ cui R.P.D. Leon ardus de Ma- 
rinis 

(5) Ext. apud Ughell. ltal. Sacr. lom. ( 6 ) Apud eumdem UghclL Ital.Sacr. 
»11. pag.779. feq. tom.vi. pag.787. 
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rhjh cpifcopus de cetero illi ut Arrhtepifcopus praefit . In hoc 
Lancianenfis Archiepifcopus ceteris inferior e!I , quod nulla ei' 
provincia, cpifcopus nullus fubfit. 

GAP. VII. 

De metropolibus Rcg»i Siculi ^ Tnnormitana ^ Mejfauenfi ^ 

^ Montis Regalis . 

D Ecedamus nunc ad metropoles , quas In Sicilia Romani 
pontifices inflituerunt . Eae funt tres , Panormitaita , Mefla- 
nenfis , & Montis Regalis. Panormus non fecus ac ceterae Si- 
ciliae urbes Romano mctropolitano paruit . Avulfa deinde per 
Leonem Ifauricum Sicilia a Romana ecclefia , ere£Iaque a Grae- 
co Patriarcha in metropolim Syraeufana fede , huic Panormitanus 
cpifcopus contributus eft, uti Graecorum diatypofes oftendunt (i). 
Evcrfa vero Syracufima urbe a Saracenis anno dccclxxvi 1 1. , 
& Archiepifcopo captivo Panormum abduflo (2), ubi Amirae 
Saracenorum fedes erat, Syracufanus epifcopatus defecit. Labcnte 
tempore Graeci plurimi , qui Panormi fub Saracenorum tyran- 
nide vivebant, Archiepifcopum libi delegerunt. Northmanni llib 
Roberto Apuliae Duce Panormum occuparunt mlxx 11. /»</. 
X., decimo die intrante mer/fts Januarii^ ut Ignotus Barenfis ait 
( 3 ) ; ibique Graecum Archiepifcopum invenifle , teftatur Gau- 
fredus Malaterra (4) ; Ecelefiam , inquit ^fanUifftmae Dei genitricis 
Mariae^ quae antiquitus fuerat ^ /ei tunc ab impiis Saracenis vio- 
lata templum fuperjl itionis eorum faEla arat , cum magna devotione 
catholice reconciliatam^ dote , & ornamentis eccleftajlicis ( Rober- 
tus & RogeriuS ) augent. Archiepifcopum., qui ab impiis dcieilus 
' in paupere ecetefia s.Cj/tiacae quamvis timidus natione Graecus., 
cultum Chrijiianae religionis pro pnjfe confequebatur revocantes rt- 
fiituunt (*} . Hunc Graecorum Archiepifcopum Nicodemum fuif- 

fe, 

(0 Vid.fuprapart.it.cap;iii.p.x«ir. (4) LiFi.i i. ep. xtr. 

& l'eq. (*) Albfrtus Piccolus difll de antiq.iur. 

(i) Conf. Theodofium Monachum cp. ecclef. Sicul. parr. 1. cap. vi i. & vi 1 1. 
de excidio Syracufar. ad Leonem Ambi- contendit, verba haec apud Malaterram 
diacon., apud Mitrat.S.R.I.tom.i.part.i I. intrufa fuifle . At. cum folide refelbt 
(?) In Chronie, tom. iv. Hillor. Prin- Pirrus Notit. i. Ecclef. Panormit. poli 
♦'o. Longobarb. p. ??4. edit. Pratill. exados Saraetn. p. jj. &leq. 
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fe , ex diplomate Calixti II. Petro Panormitano Archiepifcopo 
dato collidit Pirrus (5) . Romani autem pontifices Panormita- 
ni Arcliiepifcopi iura fub Saracenorum dominatione parta rata"^ 
eflc iuflerunt, ut Alexander II., Greporius VII. ,& Pafchalis II. 
Verba appingam bullae Gregorii VII. ad Alcherium Archiepi- 
fcopum, Romae lud. VI. anno mlxxxiii. xvi. Kal. Maii da- 
tae , cuius haec infcriptio eft : Gregarius fervus fervorum Dei d/- 
lelio in Chri/lo fratri Alcberio Panormitano Archiepifcopo falutem. 
Tum omnia fedis Panormitanae iura confirmat ; igitur 

ttuhloritate confirmamus eidem ecclefiae^ (7 per eam tibi quidquid 
d ignit, Itis Cl" auhlori tatis tenuijfe probatur^ item omnes eius /ufira- 
ganeos epifcopatus ; vel fi quis defirudis illis in eorum loco /Irf- 
tuti funt , vel opitulante Domino flatuuntur , ut in praefatae 
tuae eccleftae prifinam redeant poteflatem . Non multo poft 
Calixtus II. diplomate ad Petrum Archiepifeopum (<J), quae Pa.- 
normitanae fedi Alexander II., Gregorius VII., & Pafchalis 
II. conccflcrant , confirmavit . Tandem Hadrianus IV. anno 
WCLiv. Siciliam in fuas provincias ita dcfcripfit, ut tres epifeo- 
pos Panormitano fubefle iuflerit, Gergentinum, Mazarienfem , & 
Melitenfem : Sandorum Patrum.^ inquit, audoritas., ut in 

fingulis provinciis aliqua metropolis haberetur ; hoc fitquidem nos 
provinciae Siciliae deejfe videntes Panormitanam civitatem ^ quae 
folo fere nomine metropolis habebatur , in plenitudine dignitatis 
metropolim decrevimus Jlatuendam , 6' civitates vejlras ei iurc me- 
tropolitico perpetuis temporibus (latuimus fubiacere . Ceterum Ar- 
chiepifeopus Panormitanus tribus praeell epifeopis, Agrigentino, 
Mazaricnfi, & Melitenfi. Sic in Notitia quinque patriarchatuum: 
Panormitana metropolis hos habet fuffraganeos : Agrigentinum , 
Mazarianfemy Milevitanum . Eadem prorfus habet^ altera No- 
titia e Thuanenfi Bibliotheca eruta. 

Meflanenfis epifeopus primum Romano metropolitae paruit, 
ut ex Gregorio M. (7) , aliifque compertum eft. Deinde Syra- 
cufano Metropolita in univerfam Siciliam inftituto a CPolita- 

no 

(5) In cit. Notit. I. Ecclcf. Panormit. (7) Vide difta in huius diatribae part. 

[ 6 ) Ext. apud Piuum cit. loc. p.82. i.cap. iv.&vi. 
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DE ORTV ET PROGRES.METROP. P.rir.CAP.Vir. CLXXV* 
no Patriarcha , ei contributus eft , uti Graecorum Notitiae pro- 
bant (8). Sub Saracenis Siciliae poflefloribus Meflanenfis epi- 
fcopus creari defiit. Meflana autem Saracenis erepta virtute Ro- 
gerii Northmanni anno mlx., epifcopatus Troinae , quoti oppi- 
dum elt non procul a Meflana, ab eodem Rogerio inftitutus ell 
circa annum mlxxx., Roberto Italo homine Troinenfi epifcopo 
creato (*). Meminit Troinenfis epifeopi Gregorius VII. (p) . 
Deinde Meflanam , quae antiquitate & civium multitudine Troi- 
na potior erat, fedem epifeopi 'confenfu Urbani II. tranftulic 
Rogerius anno Mxcvr. Ad annum ufquc MCxxxl epifcopalis fe- 
des fuit . Hinc Willielmus \^exx. Meffanenftum & Troinen- 
ftum tertius epifeopus fubrcripfit . Qui Willielmo anno Mcxxix. 
fucceflit Hugo , is Panormi adfuit, dum Rogerius Regni in- 
fignia fufeepit anno mcxxix. , ac poft Archiepifeopos rccen- 
fetur inter meros epifeopos , Hugo Mcffanae epifeopus . Mox 
Antipapa Anacletus Meflanam in metropolim erexit anno mc- 
XXXI. , eodem Hugone in Archiepifeopum creato , ut ex e- 
ius diplomate dato Priverni xviii. Kal. O£lob. anno Incarnar. 
MCxxxi. Duos is epifeopos inflituit , quibus Meflanenfis metro- 
polita praeeflet, Liparitanum & Cephalaedenfem , uti confiat ex 
duobus ipfius diplomatibus, quorum alterum Liparitanis , alterum 
Cephalaedenfibus inferiptum eft . Ecce tibi verba diplomatis ad Li- 
'paritanosan.MCXXXI. fcripti(io): Statuimus\ ut iam diBum Lipari- 
tanum Coenobium epifcopalem deinceps obtineat dignitatem , & pro- 
prium mereatur Anttflitem , qui per manus venerabilis fratris no- 
'ftri Meffanenfts Arcbiepifeopi munera eonfecrationis accipiat , 6* 
‘ Mejfanenfts ecclefiae^ quam ipfe •, tam fuccejfores illius y tamquam 
Juae metropoli debeat perpetuo fubiacefe . Eadem diplomati ad 
Cephalaedenfes fententia fubefi (i i) . Paullo pofi partam ab Ana- 
cleto dignitatom amifit Hugo , refeiflis pfeudo-papae Anacleti 

a£H$ 

te(Hs efl Gaufredus Malaterra Itb. iv. 
cap. XXIII. 

(10) Ext. apud Pirnim Notit.ti.Ec- 
clef. MefTanens. pag. 387. feq. 

(11) Vide integrum diploma apud Pir- 
nim cidoc. p.j88. 


(8) Vide fupra parti I. cap. III. p.xcir. 

(9) Lib.ix. ep. XXIV. 

(•) Pirrus in Notit TroinenC p. 494. 
eenfct, Rogerium TioinenG Sedi Ko- 
bertum gentilem fuum praefecilTe. At I- 
taium hominem fuille Robeitum hunc, 


CLXXVr. FIMIANI DIATRIBA I. 
a£Hs ab Innocentio II. in Concilio I^teranenri II. anno Mcxxxrx. 
H inc Haj^onis fuccclVores Gauffridus, Robertus II., Arn.aklus, & 
Robertus III. interdum quidem Arcbkptfcop] >, fed epifcopi fae- 
pius appellantur . Et Euqcnius III. dioeccfim Roberti III. de- 
icribens illum epifcopum adpellat , & fuffra«aacorum non meminit. 
Tandem metropoliticam Meflanenfi AntilHti dignitatem reddidit 
Alexander III. diplomate circa annum mclx. dato : unde qui 
tum huic fedi praeerat Nicolaus , facpe fubfcripfit , Nicolaus Dei 
gratia fatrofiuiBae Meff^anenfts ccclejice primus Arcbiepifeopus (12). 
Eidem Meflanenfi fedi metropolitica iura rata efle iuflit Lucius III. 
diplomate Velinis anno MCLxxxii i. ad Paflenfem & Cephalae- 
denfem epifeopos dato (13), quibus mandat , quatenus venerabili fra- 
ti nofiro Riebardo Mefsanenfi Arcbiepifeopo reverentiam (y obedien- 
tiam /iM/!f«f/.7Kr.DuobusMefranenfis metropolita nunc pr.xeeft epifeo- 
pis , Cephalaedenfi , & Paflcufi . Praeter hos alii epifcopi recenfentur 
in Notitia quinque Patriarchatuum : Me/iiwrt metropolis bos habet 
juffraganeos' Cepbaludenjem ^ PaHenfem , Liparienfem , C ATANIEN' 
SEM , S. MARCI, Mileten/em . Et in Notitia Thairu : Arcbiepi- 
feopus Mejfanenjis hos babet fuffragancos : Cepbaludenfem , Pabien- 
fem , s. Marci ^ Militenum . At epifeopus Catanenfis metropolitae 
Montis Regalis Melitenfis Panormitano contributus efl;epifco* 
» pus vero s.Marci in Conlentina provincia exemtus ell : Liparen- 
iem quoque a MelTancnfi metropolita fubduxit Vrbanus VIII. 
anno mdcxxvi r., Romanoque .addixit. 

Recentior ell mctropoleos Montis-Regalis inflitutio. Mons- 
Regalis oppidulum erat, colli peramoeno impolitum, quo Sici- 
liae Reges animi gratia itare folcbaot. Id quum faepius faceret 
Willielmus II. Coenobium ibi extruxit anno MCLxvil.,arceni- 
tis e Cavenfi Monaflerio monachis, eorumque Abbate Teobaldo. 
Bafilicam extruxit Virgini Deiparae facram,quae primum ^Mariae 
JVbviar, deinde s. Mariae Regatis difla eft: unde urbs poflea no- 
men ell na«fla . Niiiil iuris Panormitano Metropolitae in eum 
Abbatem datum dt ; fed Romano pontifici fuppfitus ab A- 
lexandxo III. diplomate anno mclxxjv. Mox oppidum epifeo- 

pali 

(ij) Vid. Pirr. cit. Notit.p.j95. (13) Apud Pirrum ibid. p.398. 
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DE ORTVET PROGRESi METROP. P.III. CAP.VII. CLXXVII. 
pali dignitate ornatum eft anno mclxxvi.; hoc enim anno idem 
Theobaldus primus Abbas epifcopali dignitate aufliis eft , uti li- 
quet ex diplomate epifcopi Mazarienfis . Paullo po(h*MontIs Re- 
galis fedem metropolitica dignitate ornavit Lucius III. diploma- 
te anno MCLxxxiir. Nonis Februariis dato, dum Velitris mora- 
retur , Willielmo, qui Teobaldo fuccefllt, Archiepifcopo primum 
dcfignato (14). In eo Pontifex ait, Willielmum Siciliae Re- 
gem pionafterium in loco, qui dicitur Mons Regalis conflruxijjc^ 
& brevi tempore templum Domino multa dignum admiratione con- 
ftruxifle, adeoque redditibus , aliisque rebus ampliafle , ut fimi- 
le opus per aliquem Regem felium non fuerit a diebus antiquis 
in admirationem homines adducam fe autem petiifle , ut eumdem lo- 
cum dignitate metropolitica donaret, ideoque fe Willielmum ia 
ciufdem- fedis Archiepifeopum confecrare : Te itaque venerabilis 
in Chriflo frater Guiltehne^ in ciufdem loci Archiepifeopum tio- 
ftris tamquam beati Petri manibus emficrwnus , 6* pallii digni- 
tate flatuimus decorandum . Tam ipG Catanenfem epifeopum 
parere iubet : Epifeopatum Catanenfem . . . tibi tuifqu» fucceffo- 
ribus^ ficut propriis Archiepifeopis^ metropolitico in perpetuum iure con- 
ftituhnus fubeffe. Mox eidem fubiacere fubdit monafterium Ma- 
niacium ^quod. illujlris recordationis Margarita gloriofa quon- 

dam Regina in dioeceft Mejfanenfi confiruuit . Diplomati fubfcri- 
bunt Cardinales quindecim, inque fine legitur : Datum Velletri 
per manum Alberti S. R, E. presbyteri Card. & Cancell, Nonis 
Februar. Ind. I. Incarnat, Dominicae anno MCLXXXii. pontificatus 
vero Domini Lucii Papae III. anno fecundo , qui cum InJiftione 
prima ronr it frthn* iwi ^ 

men Lucius v'ocat mclxxxii , quia antlt' initiurn Itpetit a' die 
XXV. Martii . Hinc Anonymus Gaftinenfis (*) in annum MCLxxxnr. 
inftitutionem metropoleos Montis Regalis confert:y//;wo mclxxxii r. 
... Iqteius Papa III, apud VeUetrum promovit Guilielmum Ab-, 
batem se Mariae Regalis de Panormo in Archiepifeopum Montis 
l^^o/fr^^PaQllo poft epifeopum Syracufanum Metropolitae Mantis i 
Regalis fubiecit Clemens III, an. MCl.xxxviii. Ita duo novo huic , 
■^Tom.VI, , z ' Mc- 

(11) Ext. apud PirrutD Sicil. Sacr.pag. (*) In Chronico, apud Pratill. Hift, 
408. & leqq. Princip. Longob. tom.iv. pag.iij. 
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Metropolitae fubfunt epifcopi,Catanenfis & Syracufanus. Io No- 
titia quinque patriarchatuum legitur : Arthiepifeopui Montis Re- 
galis bttnc habet fuffyaganeum^ Syracu fanum ,\n Notitia vero Thua- 
na : Avebiepifeopus Montis Regalis bos babet fuffraganeos , Sju xu- 
fanum y Catbanienfem , 

GAP. VIII. 

De iuribus Metropolitanorum Regni Neapolitani 6* Siculi , ae 
patrrarcbica Romani Pontificis ia eos aubloritate . 

N Orunt omnes ^ mctpopoliticae poteftatis in«» in epifeoporunt 
fuffraganeorum confecratione , eorum ad provincialem fy- 
nodum convocatione, cauflifque ipforum diiudicandis, poulTimutn 
contineri . lura haec Regni utriufque mctropolitani , five 'a CPo- 
litanis , five a Romanis pontificibus crean , & acceperunt , & 
re ipfa exercuerunt. Ita non meri nominis praerogativam, fed 
veram metropoliticam dignitatem, aufloritatemque funt nafii . 
Longum eft ire per omnes: pluribus collatis monumentis rem 
conficiam ; quum ceteroruni omnium par fit ratio . 

Primum confifiam in metropolitanis a Byzantino patriar- 
cha in Calabria & Sicilia conflitutis, nempe Regienfi , San£iae 
Severinae, & Syraculano. Hos metropolitica iura in fuffraganeos 
* epifcfcpos exercuiffe , luculentiffime poffemus adftruere , fi edacis 
iniuria temporis , regionumque noftrarum calamitatibus tot mo- 
numenta haud excidilTent. £x iis autem, quae fuperfunt , res 
proclive conficitur . Graeci apud nos Sc Metropolitanos , & Ar- 
ebiepifeopos infiituerunt . Ita in Calabria univerfa Reginum prae- 
fulem, tum Sanfeverinatenfem metropolitas rcuuntiarant ; Hy- 
druntinum vero primum Arcbiepi/copum ^tum metropolitanum di- 
xerunt . In Sicilia epifeopus Syracufanus Metropolitanus ; Cata- 
nenfis autem Arcbiepifeopus ab iifdem eft faflus. Inter Metropo- 
litanos & Archiepifeopos apud juniores Graecos id intererat, quod 
illi fuffra ganeis praeeflent, & metropolitica in cos iura exerce- 
rent; hi nudum fine fuffraganeis titulum haberent (i;. Sic in 

Grae- 

(i) Confule quae huim diatribae part. part.iii. cap.vi. pag.cixix. innot. adi- 
II. cap. III. pag. Lxxx. innot.,&hac ximus. 


Digitized by-C^oogle 



DE ORTV ET PROGRES. METROP. P. III.C AP.Vlir. CLXXIX- 
Graecorum laterculis Regienfi , Sanfcvcrinatenfi , ac Syraculano 
Antiflitibus & metropolitMni homen, & fuffraganei epifcopi attri- 
buuntur : contra Hydruntino & Catanenli epifcopis nudus Archic- 
pifcopi titulus , & cui praefint , nemo adfignatur . Ex ’ hoc di- 
fcerniculo liquet , tnetropolitas a Byzantino patriarcha in his 
provinciis creatos iura metropolitica & accepiffe, & exercuiffe ; 
1 'ecus nulla in re a meris Archiepifcopis Graecorum diflalTent . 
Profe£lo non nudum titulum, fed iura ipfa metropoliticara di- 
gnitatem a patriarcha CPlitano epifcopis noftris collatam com- 
prchcndifle, tcdimonid edam liquet Luitprandi Cteraonenns e- 
pifcopi ( 2 ) , qui refert , Nicephori Phocae iulTu Polyeuftum 
CPolitanum patriarcham metropolitica dignitate Hydruntlnutn 
Antiftitera, qui antea nudus erat Archiepifcopus , auxilTe , «ique 
fcripfiire, quatenus fua auHoritate babeat licentiam epifcopos «»• 
fecrandi in Acirentila, Turcico y Cravtna ^ Maceria^ Tricarico , 
Porro quis umquam concoquat, tot Calabriae ac Siciliae prae- 
fules a Romana ad CPolitanam Sedem vi Leonis Ifaurici ab- 
duftos , CPolim ab ipfo Patriarcha confecrationem accepturos 
proficifci debuilTe, non autem a propriis metropolitanis, quibus 
fuerant ab ipfo Graeco Pontifice contributi, ordinatos ; praefer- 
tim quum Graeci tot adhibitis mediis ac illiciis illos ad fe 
trahere, libique retinere , ipforuraque commodo adeo fludcre con- 
fueverint. Numnam Graeci eatenus deflpuerunt, ut oblato ina- 
ni titulo fine re , metropolitanis noftris illudere fe pofle confide- 
rint? Praeterea receptiflimi erant in utraque ecclefia Nicaeni canones' 
( 3 ) de metropolitico fuffr^aneorum confecrandorum iure , & 
pervulgata difcipTfria ad laeculum undeunnnn fere nufpiam: im- 
mutata. Sed et illud adiiciam,qucKl nunc prunum calamum, fubit, 
in Concilio Nicaeno II. an. DCCLXXxvll. Siculos & Calabros 
praefules Tharafium CPolitanum oecumenicum Patriarcham fuum 
adpellafle. Tharafium ergo reverebantur tamquam Patriarcham, 
non metropolitanum; adeoque confeciitionem ab ipfis , quibus 
fuberant , metropolitis accipiebant , quod praecipuum eft metro- 
politicum ius. 

T -2 Alia 

(z) In Legat- ad Nicepbor. Fhoc. (j) ConcIL Niaen. I. «as.iv. & vr. 
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■ Alia vero fuppetunt , quae omnem de hac re dubitationem 
eximunt. Syracufanum Mctropolitam fub Graecis univerfos Sici- 
liae epifcopos fedi fuae fuffra^aneos ordinafle , conceptifTimo li- 
quet Pfiotii patriarchae CPolitani teftimonio (4) , qui Grc^o- 
xium Asbeftam Syraculiinum Mctropolitam , hominem fibi adcli- 
fliflimum, hortatur ad epifcopos confecrandos : Intende igitur y 
fcribit, & profpcre pt-orcde , MAWS imponens, facra per^ 
firtens y gregem Qhrifli augens y (y multiplicans y 'veneranda templa 
, entruens , confectam. Ipfi Romani Pontifices temporum acer- 
bitati dcfervicntes , metropolitica , quae' Syracufana fedes iura 
exercebat , haud impetierunt , fed rata potius habuerunt . Nico- 
laus I (5) a Michaele Aug. reftitui Romanae Sedi petiit tan- 
tum Syracufani Archiepifeopi confecrationem , non item epifeopo- 
rum omnium Siciliae, prudenti fane confilio ufus, ne ceteroquin, 
Syracufana Sede partis luribus d«ie£la, fpem praecideret omnem, 
fibi aliquando revindicandi Siculos Antiftites: Volumus y ait, ut 
confecratio Syracufani jirchiepifeopi noflra a Sede impendatur , ut 
traditio ab Apoflolis injlituta nullatenus noflris temporibus 'violetur. 
Vides, Pontificem Syracufano nomen & iura Archiepifeopi haud 
negare; fed permiflTo illi Archiepifeopatu , adeoque metropolitico 
in Siculos epifcopos iure unum id exigere, ut Romanum Ponti- 
ficem tamquam patriarcham agnofeat , confecrationem ab ipfo 
accipiendo . ' Idem Nicolaus ( 6 ) inter Archiepifeopos enumerat 
Syracufanum : Mittantur etiam , inquit, de parte Ignatii Archiepi- 
fcopi quidam , Antonius Cyxici , Baftlius T hejfalonicae , Conflan- 
tinus Larijfae y THEODORVS SVRACvs ANORVM . Porro Marcia- 
num II., qui Syracufanac ecclefiae' praefuit poft avulfara a Roma- 
no metropolita Siciliam , «0» Romae confecratum , fed a tribus epi- 
/copis SyracuftSy feriptum eft in veteri catalogo MSto ecclefiae 
Syracufanae (7), immutato fcilicet vetullilfimo more, quo Siculi 
praefules a Romano metropolita Romae confecrabantur . Hinc 
colligere licet , Syracufanum metropolitanum non CPoli ab ipfo 

Pa- 
ca) Ep. ad Gregor, epifeop. Syracufan, . (s) Epift. i. & ix. ad MichaSi. Impw 

apnd Baron.ad an.occcLxx.n.sp. ,& Io- (d) Ep.viii. ad Michacl. Imp. 

han. dc iohanne io Codic. diplomatic. Si- (7) Apud Pirrum Notit. Ecdef. Sy« 

cil. pag.jjo. • raculi in Marcian. 11. p.dcp. 
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patriarcha, fed in eadem urbe ordinatura . Quod fi metropolitanus 
Siciliae, cuius confecratio ad patriarcham praecipuo quodam iure 
pertinet, in ipfis Syracufis ordinabatur; quis credat, Syracufani 
metropolitae fuffrananeos a CPolitano patriarcha coiifecrari de- 
buiiVe? Non Siciliae modo praefules a Syracufano, fed & Ca- 
labriae a Regino metropolita 'confecrabantur . Rem perbelle 
adftruit Gregorius VII. ( 8 ), qui non multo poft depulfos Ca- 
labria Graecos , Rcf^ienfi Antiftiti metropolitica iura a Graecis 
na£Ia,ac tribus circiter faeculis vertentibus exercita, nominatira 
fuftraganeorum confecrationem , intafla manere voluit. Is enim 
vix reftitutis Romanae fedi Northmannorum pietate Calabriae 
epifcopatibus, confecrare refpuit Miletenfem epifcopum a Roge- 
no Comite eleflum , quod eius confecratio pertinere ad Reginum 
Metropolitam videretur; in huius enim provincia ex duabus ex- 
cifis Sedibus, Vibonis & Taurianac, Milerenlis epifcopatus fuerat 
a Rogerio inftitutus: De eo autem ^ inquit , quod Juper EteHo 
Mclitenft pofiulajii , niyvcrit Nobilitas tua nobis ejfe intimatum , 
ad ius eccleftae Rheoytanae pertinere . Vnde non aliter annuendum 
pofiulationi tuae perpendimus , nifi diligenter examinata iuflitia , 
Melitenfem eeclejiam ad praefatae RJbegytaaae parochiae confecra- 
tionem non attinere conftiterit . En ut Regienfi Sedi confervata 
voluit Pontifex vetera in Calabras ecclefias metropolitica iura , 
a Graecis -accepta ; fi enim nova illi contuliffet , quibus hnibus 
provincia Regina contineretur, haud,ignorafler. * 

Progredior nunc ad Metropolitanos a Romanis Pontificibus in 
Regno Neapolitano conftitutos . Agmen ducat Capuanus , omnium 

ijiiilr i|ilill ihllinili 'ff~iilinifr~ rrrTrriwM^.iniilwfliiiilii TTuii me- 
tropolitica iura & accepifle,& exercuifle, ne ambigas. Gerbertus 
tertius Capuae Archiepifeopus an. dcccglxxix. Stephanum Ca- 
iacienfem epifcopum ftbi fuffraganeum confecravit , ut ex confe- 
crationis bulla ab eo data, quae fic habet (p) ‘.Gerbertus s. Capuattae 
Sedis gratia Dei Archiepifeopus , fidelibus omnibus orthodoxis , Cle- 
ro Ordini Plebi confiftenti Caiaciae eccleftae y per Apojiolicam 
injiitutionem nojlro Archiepifeopatui fubie^aCy dilehlijjimis filiis i» 

Do- 

(S) I.ib.ix. Rcoefliep.xxiv. - chum in Sinftuar.Capuan. p77i. 

(pi Extat apud Michaelcm Mona- 


r 
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Domino falutem. Probabilibus (*) deftderiis nihil attulimus ta\'ditatis. 
Fratrem iam , & coepifcopum nojirum Stephanum vobis ordinavi- 
mus Sacerdotem (3‘c. Jinno Deo propitio Archiepifcopatus Domini ■, 
Cerherti tertii Arcbiepifcopi in facratijftma fede beati Protomarty- 
ris Stephani , in ipfa die Kalcnd. Novembris Indiblione oblaba . 
E ro Alderirus Caladinae eccleftae epifcopus confenft , 6* fubfcripft. 
Ego Leo Suranae Sedis epifcopus confenft Datum per manum Io- 
h annis Subdiaconi nojiri Bibliothecarii in Kalend. iam diSiis per fupra- 
fcriptam Indidionem , Benevalete (**). Nempe anijo DccccLxxix., 
^i;o IndiiElio VIII. in curfu erat a Kalendis Septembris inchoa- 
ta. Adenulfus Archiepifeopus Capuanus Gerardum in epifeopura 
Ifemienfem confecravit - Bulla confccratlonis haec eft (io)j 
Nos Adenulfus divina gratia humilis Antifles s. Capuanae eccle- 
ftae .^Honiam confecravimus praefulem Garardum veneran- 

dum virum in ecclefm s. Petri Apojloli , ejuae conjlruda effe vi- 
detur in civitate & Comitatu^ qui dicitur Ifcrnienfts ^ quae fub- 
ieHa ejfe videtur iam fato noftro Archiepifcopatui\ in qua ecclefta 
muitis temporibus deflituta ejfe videtur a fuo Pajlore . Unde nunc 
pro precatu Sacerdotum ^ feu Levitarum , ac clericorum eiufdem ec- 
cleftae s. Petri Apofloli tonfecravimus eorum iam dilium Garardum 
confratrem noflrum (2‘c. In fine legitur ; En iujftone autem prae- 
dido s. Antiftiti fcripft ego loa. Diaconus , (D" Scriba ipftiis s.didae 
eccleftae^ (D" in facratijftmo eius palatio: in annis viginti & feu 
Arcbiprefulatui eius in menfp Oduber in fupradida Indid.Data 
in fextcdecimo Kal. Novemh, Idem Adenulfus Benedi£lum Sueflanum 
epifeopum fuffragancum fuuni 'conTecravitan. mxxxii. Bulla haec 
«ft (j i) • Adenulfus divina favente gratia humilis Archipraeful f 

Cie- 


X*) Huius liullae 'formula videtur effe 
communis. Ita concepta eft bulla confe- 
crationis Benedici cpilcopi Sueffani . Ea- 
dem ufus eft Barbatus Surrentinus Ar- 
ebienifeopus in bullis Juis. 'Quin iam o- 
lim haud abfimilem formulam palTim Gre- 
corius M. adhibuerat , ut e»«iu$ epifto- 
lis patet. 

(**J To Benevalete ab aevo leonis i x. 
in Romanorum PontiAcum bullis ,conie- 


cratis eplfcopis datis, adhibitum . Conf.Ma- 
billon.Iib.v.aere diplomatic.tab.L.,&Can- 
pium in Glolfar. med.& infim. Latinit.voc. 
Benevalete. Adhibitum & in bullis, quas 
Metropolitani Regni -ordinatis a fe prae- 
fulibus dedere. 

(to) Apud Michacl. Monachum cit. 

•oper.p.57q. 

(ii) Apud eumdem Monachum ibid. 
P-5»S- 
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DE ORTV ET PROGRES.METROP. P.III. CAP.VIII. CLXXXlir. 

Clero ^ Or.lini y & Plebi civitetis Sucjfanae ecclefiae ^dileHiJfimts 
filiis in Domino falutem . Probabilibus defideriis nihil attulimus 
tarditatis. Fratrem iam^ 6* coe*>ifcopum noflrum Benediblum <yo- 
bis ordinatiimus praefulem CTc, Damus interim in praeceptis , ut 
tu (y fucceffores tui •veniatis caufa manducandi nobifcum , (y cun- 
ilis fuccejfioribus , quando •vos accerfire facimus ad celebrandum 
mijfarum folemnia y feu peragendum qua/cumque eccleftaflicas caujfas. 
Pofl difcejfum fiquidem tuum y fuccejjores tui , quot in epifcopa- 
tu Suejfano eligendi fiunt , canfenfiu noflrOy noflrorumque fuccejfiorum 
•veniant Capuam y(T a nobis , ftve a nojiris fuccejfioribus confecratio- 
nem epificopatus accipiant , ficut continetur in privilegio y quod ah 
ecrlefia B. Petri Apofilolorum principis accepimus y (y corroboratum 
apud nojlrum Arcbiepificopatum habemus a D. Benediilo fummo Pon- 
tifice y (y univerfali Papa . Huic ergo fiedis nojirae praecepta 
fervantes , devotis animis obfiequi vos oportet (yc. Ex iujfiione 
autem praediBo s. Antifliti fcripft Ego Jo. Diaconus , & Scriba 
ipfius S. Capuanae Ecclefiae , (y in facratijfiimo eius palatio in an- 
nos vigintiquinque Archipraefiulatus eius , in menfie Martio y (y 
quintaderima diila IndiB. Data 14. Kal. Aprilis . Ab eodem 
Adenulfo Leo Atinenfis epifcopus confecrarus eft anno mxliv. 
In Catalogo epifcoponim ecclefiae Atinenlis legitur; Anno Do- 
minicae Incarnationis 1044. Adenulfus Capuanus ArcbiepifcopuSy 
cum iam fceptrum Archiepificopale fumfijfiet , i» fede Atinenfis 
ordinavit Leonem praefulem . Cafertani Epifcopi a Capuano Me- 
tropolita fuo confecrabantur . Bulla Sennis Capuae Archiepifcopi 
ita concepta e(l (12): In nomine Domini nojlri lefiu Cbrifii .Sen- 
nes fervHs-lafn ChrUH-y eius fiota mifie^JcrrrHa Capuanus Arcbi epi- 
fcopus (y'. Clero y Capitulo Cafiertano , dileBis in Cbrifio filiis 
falutem (y benediBinnem in Cbrijlo Ctc. Notum fit igitur tam prae- 
fentibuSy quam futuris ecclefiae Dei fidelibus y quoniam pofcentibut 
ecclefiae nojirae Canonicis y concedimus (y confirmamus tibi venerabi- 
li 

(*) B«nediftu$ Papa, a quo Adenulfus quo bulla haec fcripta e(l, tempora con- 
Capuanus privilegium accepit, fuit Bene- currerunt Benedifli VIII.,itcmqueSec* 
di£|us V[H.,qui anno Mxii. elciElusell; gii IV., & Iohannis XVIII. 
nam ab anno Mviii., quo Adenulfus (12} Apud Monachum cit.loc. 
«rchiepifeopatum accepit, ad an. Mxxxii., 


CLXXXrv. F I M I A N I D I A T R 1 ‘B jf r7 * 
li Confratri nojlro Ramulfo Cafertano eftfcopo , tuifque fuccejfori^ 
bus in perpetuum , totam (D“ integram dioeceftm Cafertani epijcopa- 
titi^ illis finibus^ quibus noflri Antecejfores tuis conceJJ^ere ^ ^ con- 
firmavere praedeeej] oribus Tu autem , tuique fuccejfores ^ quoties 

vocati fueritis , nifi canonicam praetendatis excufationem , ad nos , 
ad nofiros fuccejfores venire debebitis . Pojl difcejfum vero tuum fuc- 
ceffores tui , qui noflro , nojirorumque fuccejforum Cafertanae ecclefiae 
fiunt eligendi confi. a nobis yfieu a nojiris fiuccejforibus EPiSCO- 
FATVS CONSECRATIONEM SVSCIPIANT y Jicut in privilegiis 
fianiiae Romanae ecclefiae Pontificibus y ecclefiae nojlrae concejfis con- 
tinetur . In fine legitur: Ego Sennes Dei gratia Capuauus Arcbie- 
pifeopus y (D" Domini Papae vicarius . Ego Io. Suejfianus epificopus 
Ego Pannolfus Tbeanenfis epificopus legiy & fiubficripfi . Ego Mau- 
rus Ifernienfis epificopus fubficripfi . Ego Giraldus Calinenfts epifico- 
pus fiubfcripfi . Ego Alfenus Abbas , & Arcbidiaconus 

Non Capuanus modo , fed & Beneventanus metropolita fuf- 
fraganeos epifeopos ordinavit, ceteraque metropolitica munia o- 
biit . Iohannes XIII. in ipfo , quo Landulfum Beneventi Ar- 
chiepifeopum creavit, diplomate, pallium ipfi concedit , ut eo 
quum certis diebus Utatur, x\xm in confiecratione epificoporum y tri- 
buentes tibi infiuptr cum eo poteftatem CT honorem Arcbiepi- 
feopatuSy ita ut fraternitas tuay & fuccejfores tui infra fuam 
dioecefim in locis y quibus olim fuerant y femper in perpetuum e- 
pifeopos confecret , qui veflrae fubiaceant ditioni , /cilicet S. A- 
gatbae y Abellini y Arianiy Afculiy Bibiniy Vulturariae y Lariniy 
Tbclcfiae y Alifae .lohitxats XIV. Aloni Beneventano Archiepi- 
feopo pallium mifit anno dcccclxxxiv. his ufus verbis : Pal- 
icum autem fraternitati tuae en more ad mijfiarum fiolemnia cele- 
branda tranfimifmus , quo tibi non aliter ( ecclefiae tuae privile- 
giis in fuo flatu manentibus) uti concedimus y quam decefifores prae- 
decejforcfque tuos ufos ejfe incognitum , non habes , ficilicet in bk 
fejlivitatibus , in Nativitate Domini &c. nec non in die tuae con- 
fecrationisy & in congregatione y ET CONSECRATIONE EPISCO- 
PORVM . . . fimulqtte tribuimus y atque concedimus licentiam tibi y 
tuijque fiuccejforibus EPISCOPOS ORDINANDI in his videlicet ci- 
vitatibus y s. AgatbaCy Abellini y ^uintodecimi y Atiano y' Afculiy 

Bi, 
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tfE ORTV ET PUOGEES.METROE. P.rH. CXP.Vin. CLX*X% 
Vultumriae^ Larinae ^ TMefw ^ Termulac ^ Tri- 

venti y & Seffulae , Revera Beneventanus Metropolita attribu- 
tos fibi fuffraganeos confecravit . Landulfus primus Beneventanus 
Archiepifcopus Madelfridmn in epifcopum s-Agathae Gothoruai 
confeotavit anao dcccclxx. , ut ex ipfius diplomate liquet (*L 
ubi inter alia haec comprehenduntur : Et quia feniper funr 
cencedenda^ quae rationabilibus congruunt dejideriis , petentibus vo- 
bis ^ Madelfridum venerabilem presbyterum Epifcopum confecravr- 
musy atque per huius nofirae feriem confirmantes decrevimus ^ fan- 
dam Agathenfem ecclefiam^ ut olimjemper epifcopum habituram 
Cfc. ^ottes autem ibidem epifcopus confecrandus eft ^femper ab hac 
metropolttana fau8a Beneventanenfi ecclefta^cui Deo auHore defervio 
CONSECRATIONEM VEKClfltLT .yftmulque fancimus y ut praefs^, 
les s- Agatbenfis eccleftae quinquies in anno Beneventum veniant 
ut participes feftivitatum fubfequtntium quibus inter hora cunde^ 
Tum operari Domme referendae gratia ~ ea inter nes quae mos 
ecclefiafiicus>exigityemfirmemmsy fcilicet in feftivitate Pentecoftes 
<y B. Bartbolomaei ApofioUy (7 Natali Apofialorum Petri (y Pa^. 
Ity (7 in eonfecratione noftri Arcbiepifcepatut , et IN ORDINA- 
TIONE NOSTRORVM EPISCOPORVM . • 


Salernitanus quoque Antiftes metropolitkam poteftatem Ro- 
manae fedis beneficio acceptam adhibuit . In diplomate ab Iohan-' 
neXV.Grimc«ldo Salernitano Archiepifcopo dato an. dccccxciii.* 
haec inter alia comprehenduntur: Tali namque ordine yut fati fu- 
mus ftd fieri decrevimus ut tuiy (7 fucceff eres tui in perpetuum ha- 
beatis licentiam (7 poteftatem ORDiNANDi EPiscopos ET 
CONSECRANDA, in hia f mbiat U * vebh doeio^ Pae eft Peftanrrrftm epire’ 
cum parochiis (7 adiacentiis fuis , nec non epifc. Acheruntinum 
ftmul etiam <7 epifc. Nolanum, (7 epifc. Bifinianenjcm , <7 epi- 
fcopatum Maluttanenfem, atque epifcopatum Cufentiae cum omnis 
hus parochiis, <7 adiacentiis eorum, ficuti in veftro anteriori u fu 
pallu continetur ... Et non habeant fucceffores ntftri in eun- 
dis veftris epifeopatibus , quos vobis fubiecerunt , deinceps in pe^- 

Tom.VI. a a ^ 

^ petuum 

Ho« diploma ex Taholario Ec- Sacr, tooi. vm. p.?45, 
clcliae Agatbenus evulgavit Vghellus ItaL 
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petuum aliquem efnfnpum confetrare , quod iam vobis ipncejjum 
ejl . Eamdem confecrandi potefhtem iifdem prope verbis coo> 
firmarunt Sergius IV. diplomate Michaeli Saleroiuno an.MXii. , 
Clemens II. diplomate Iohanni Archiepircopo Salemiuoo an. 
MXLvii., & Leo IX. diplomate eidem iohanni an. mli. da« 
to (13) , addita follemni claufula , non habeant poteJla> 
tem fucrejfores nofiri in cunHis veftris epifnpatibus , quos vobis 
fubiererunt , deinceps in perpetuum aliquem epifcopum confecrarcy 
quod iam vobis concejjum ejl . Nec exciderunt monumenta om- 
nia , quibus Salernitanum metropolitam fuifraganeos Tuos confe- 
crafle pateat. Alphanus primus Salerni Archiepifcopus Rifum ia 
^rneafem epifcopum confecravit ^ oti liquet ex confecratioiiis 
bulla, ciuus. autt^raphum Longobardicis litteris confcriptum in 
pergameno fervatur in Tabulario Samenfis ecciefiae(i4);^//>r6tf> 
rtus s. Sedis Salernitanae gratia Dei ' Archiepifcopus , omnibus fidor- 
libus orthodoxis y Clero , Ordini , CT Plebi confiflenti Sarnetu^ 
ecclejiae per Apofiolicam inftitutionem nofiro Arcbiepifcopatui fuh- 
ieSis y dileSis filiis in Domino falutem. Probabilibus vefiris' de-' 
fideriis nihil attulimus tarditatis . Fratrem etiam , & coepifco- 
pum noftrum Rifum vobis ordinavimus Sacerdotem Cfc. Datum 
feriptum per manum Marini Clerici y 6* Primicerii y (y Cancel- 
larii y (y Bihliothecarii s. Salernitanae eccleftaey anno Deo propi- 
tio Principatus Gifulfi eximii Principis vigefmo quinto y (y nono 
anno Pontif. D. Alphani > devotijfimi' Archiepifcopi . De menfe 
Martio tertia die Ind. 4. Policaftrenfem etiam praefulem a Sa- 
lernitano Metropolitt; iuo confecratuin*^ peobant Innocentii III. 
litterae anno^-M^xl. Epifcopo Caputaquenfi (y Abbati Cavenfi 
Salernitanae 'dioecefis datae (15), quibus expreffum eft, lacobum 
a Capitulo PoHcaih^nfi epifcopum eleflnm ad Archiepifcopum 
Salernitanum accejfiffe y pro confirmationis & con/eceationis gratia 
obtinenda , i • *' 

. Metropolitanus Surrentinus fuos quoque fufiraganeos ordina- 

' . ■ vit , 

(19) Ext. apud Ughel. Ital. Sacr.tom. loc. p. 571. 

VI t. p. 777. feq. (15) Apud VglieU. ifatd p. |do. 

(14) Ext. apud eumdem Ughell< cit. 



DK ORTT ET PROORBS. METRO». E.lII.CAP.VlIT. CLXXXVIl. 
vit. Barbatus Surrenti Archipraeful Gregoriutn in Stabienrem e- 
pifcopum confecravit^ut ex bulla coofecutionis illius conftat (i^): 
Nos Barhetus Dei Arcbiepi/copus Sedis fandae Surrentinae 

eccleftae^ omnilms pdelilms orthodonis Clero ^ Ordini fCf Plebi con- 
ftftenti ecdeftae Stabianae per Apoftolicam snjlitutionem Artbiepi- 
fcopatui noflro fubiedae^ diledis filiis ftdutem in Domino. Proba- 
bilibus vejlris defideriis nibil attulimus tarditatis : etiam confratrem 
nofirum , fcilicet Gregarium presbyterum , vobis ordinavimus epi- 
fcopum , cui dedhuus in mandatis ^ ne umquam ordinationem prae~ 
fumat facete illicitam (yc. Ipfa vero fatdda ecclefia (Stabieniis) 
fub nojhae fedis dominatione pptejiate liceat femper fubiacerei 
quatenus nofiris obedi otis mandatis^ C? Apoftolica iubeatis iugiter 
•b fervori praecepta . Et poft pauca Mandamus itaque vejlrae di- 
iedioni ut per fingulos annos vos ^ & fucceffores vejhri f ernei ad 
noftram Sedem vematk mbifettm "in hac facra fede pariter ad 
Miffam nt^ire., Huia ergo ^fimSae fedi noftrae praecepta fervan- 
tes , de totis annis ebfequi oportet , Vrfo Archiepifcopus Surren- 
tinus Iohannem Stabienfcm cpifcopum confecravit ,£cce tibi di- 
ploma (17) ; Vrfo dtvtna gratia Arcbtc^copus fandae Surrenti- 
nae ecdeftae , omnibus ^delibas orthodiui^x^lero , Ordini y(y Plebi 
confifienti ecclefiae StAitmae per Apofiolicam infiitutiontm noflro 
Arcbiepifcopatui fubiedis ^diledis filiis in domino Jalutem, Proba- 
bilibus vejlris defideriis nibil attulimus traditafis . Fratrem ttiam^ 
& Sacerdotem nofirum Iohannem vobis cp* fcopum ordinavimus (yc. 
Mandamus itaque veflrae diledioni^ ut per fingulos annos vos^ (y 

fimjuii JTij— nirwi^ri^ ftip» 

totus fis tt mte 

' Reginus Metropolita firftagane»» qt»}()ue fuos confecravit, 
Grcgorius VII. (18) confecrare noluit de£lam Mileteofem anti* 
iiuem , quod eius confecrandi ius ad Regieofem Metropolitanum 
pertinere' videretur, idque tum demum k &durum profitetur, 
quum diligenter examinata iuflitia^ Meihenfem tcdefiam ad Rhe- 
gytanae parochiae confecramntm non attinere cet^iterit . In di< 
'i-k-t r ■ aa 2 _ f pio* 

(i($) Extat apud Pium Milante de (17) Apud eumdem MiUnte loc. cic> 

Stabian.ecde£di(l V. p.aio. feqq. (itl) Dd.ii. up-xsir. 
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CLXXXVin. FIMrAWI DIATRIBA I. 
plomate Akxandri III. Rogezio Regiend Archlepifcopo y eiufque 
luccefsoribas dato (ip)^haec inter cetera continentur: Praeterea 
ipjum Rjepevfem Archiepifenpatum y eum amathus fuh epifcopatihuSy 
videlicet Trapeiamy Neocajlrenft y Siliano y Cajfanenfi.y Bovenfty 
Ceratino y Openfiy & Cotronenji y atejue eum adiacentibus parrochiis 
fuit , tibi tui/que fuceejforibus nihilominm confirmamus y ET OR- 
DIVANDI feu CONSECRAVDI EPISCOPOS tam Graecos- y quam 
Latinos eccleftae tuae fubiefioSy lieentiam & potc/latcm pariter in- 
dulgemus . Tum pallium de more tranfmittlt , ut eo ^uum 
praellrtptls quibudlara diebus , tum. IN coksecrationibvs £• 

PISCOPORVM SVFFRAGANEORVM UtatUr. 

Suos Barends Metropoiita fuffraganeos ordinavit . lohannes 
XX. diplomate Biiantio Archiepifeopo dato anno Mxxv. , ei 
concedit & confirmat , quod Romani Pontifices praedeceflorea 
{ili Barenft Sedi decreverant, ut jlrcbie^ifcopus duodecim fub fa 
ordinaret epi/eopos &c. Tum ei permittit confecrare fuffiaganeos, 
pallioque uti : Praeterea concedimus . . . quatenus Ikentiam 

habeas cunilis diebus vitae tuae utere pallium y ET EPISCOPOS 
CONSECRARE eum Omni humilitate y atque reverentia. Et poft 
pauca : ^as vero fupraferiptum Arcbiepifeopum Canu finum ( hoc 
eft Barenlem ) eum omnibus fuis pertmentits y ET episcopos 
IPSOS PER MANVS VESTRAS CONSECRANDI, atque ufu pallii 
per audoritatem Apoflolkarn utendi a praefenti odaba Indidion* 
omnibus diebus vitae tuae concedimus CTe.Li Urbanus II. In bul- 
la Eliae Archiepifeopo ■ BarenC aaoo MLXXXiX. data ipfi pallii 
ufura ex more concedit y ut eo inter Mijfarum follemnia quum 
certis expredis diebus, tum in ordinatione episcoporvm 
utatur. Ne vero longius, quam par eft, noder evagetur fermo, 

J |uod de recenfitorum metropolitarum auftoritate in fuffraganeos 
uos ha£Ienus edifferuimus , idem & de ceteris ex fide hidociae 
adfirmandum ; quum una e^iemque omnium ratio fit . 

Ad Metropolitanos Regni SicuH nodra nunc convertatur o- 
ratio. Eos conf^affe attributos fibi epifeopos, ccteraque metro* 
politica munia exercuiffe, plaiuun ed. Gregorius VII. diplomate 

Al- 

(19} Vide lupra cap.v. p.cijcr. 
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DE OKTV ET PUOGRES.WETROP.P.m.CAP.VIII. CLXXXIX. 
Alcherio Panormitano Archiepifcopo an. mlxxxi 1 1. (20) fcripto^ 
inter alia profitetur, fe illi pallium mittere , ut eo cum cenis 
diebus , tum in ordinatione Epi/coporum , /eu ceterorum clerico- 
rum utatur . Metropolitanus MeflTanenfis Archiepifcopatu ab 
Anacleto au6ius , Liparitanum 8 c Cepbalaedenfem epifcopos con- 
fecravit . Anacletus diplomate Hugoni Meflanenfi anno MC. 
dato (21) cavit , ut Liparitanum Coenobium epifcopalcm de- 
inceps obtineat dignitatem , (y • proprium mereatur Anti/ it em , 
qui per manus venerabilis fratris m/hri Mef^anen/s Arcbiepi- 
/copi MVNERA CONSECRATIOMIS ACCIPIAT , (D“ MeJ/anenft 

tccleftae tam ipfe ^ quam fuccej/ores illius , tamquam fune metro- 
poli debeat perpetuo /ubi acere . Vi huius diplomatis Hugo lohan- 
nem Liparenfis Monafierii Abbatem epifeopum confiituit, ut ex 
eius bulla liquet (22): In nomine Dei aeterni Salvatoris Do- 
mini noftri lefu Cbrifli armo At Incarnatione eius MCXXXI, IndiU-X. 
menfe Odobri . Ego Hugo Dei gratia Mejfanenfts humilis Archie- 
pifeopus . Cur.t unufquifque fidelium ecclefiae fuae provedui debeat 
providere , Epifeopus maxime ad Arcbiepifeopatum noviter promo- 
tus pro dignitate ecde/ae adipifeenda plurimum debeat elabora- 
re . Idcirco ecclefiae ^ Mejfanenfis dignitati augmentandae di- 
f crete providentes y quia fine aliquantis fuffra^aneis honorifice con- 
fitftere non pojfeti Liparitanam ecclefiam confiUo Mejfancnfium 6* 
Troinenfium Canonicorum y utriufque denique Conventum epifeopa- 
tum perpetuo confiituimus . Igitur y frater in Chrifto carijfime lo- 
hannes nunc eiufdem eccleftae Abbas y te Liparitanum epifeopum 
eligi concedimus , ioa fi arna-m A», qnam rm fueeeffores 
in no/ra obedientia in po/erum permanentesy A NOSTRIS MANI- 
BVS , NOSTRORVMQVE SVCCESSORVM TAMQ.VAM NOSTRAE 
ECCLESIAE SVFFRAGANEI DEBEATIS CONSECRARI . In Aua- 
cleti diplomate pro Ecclefia Cephalaedenfi eodem anno mcxxxi. 
feripto (23) d&cevOAtMT yCephaludenfem ecclefiam fedem epifeopalem 
fore deinceps y in qua Cardinalem epifeopum volumus de cetero 
permanere , QV! PER MANVS MESSANENSIS ARCHIEPISCOPI 
MVSTERIA CONSECRATIONIS ACCiPlAT.£f tam ipfe yquam 

fuc- 

(jo) Apud PirrumNotiM.ecdef. Pa- tit.ii. ecclef. MefTanenr. p.jS/. 
normit. p.70. fcq. (12) Apud PIrrum ibid. 

(zj) Apud eumdem Pinum in No- ^3) Apud Pinum cit. loc. P.3S& 
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fuccejforei eius debitam Mejfanenfi ecclefiae tamquam fuae metro- 
poli obedientiam ftudeat exhibere. 

Habes itaque ex di^is , metropolitanos urriurque Regni , 
Hieculo decimo ac undecimo revera fuflfraganeos epifcopos fibi at- 
tributos confecrafle , ceteraque metropolitica iura in eos exer- 
cuifle . Sane ius hoc confecrandi fuffiaganeos metropoliticae di- 
gnitati innatum , & a Nicaenis canonibus confirmatum , recepti f- 
fimum in Oriente ac Occidente fuit , & eiufmodi difciplina ad 
faeculum undecimum fere nufquam immutata cft . Deinde hac 
fuffraganeos fuos confecrandi potefiate palTim exciderunt Metro- 
politani noflri , Romanis pontificibus illud fibi revindicantibus . 
lam ante Rogerium I. Siciliae Regem Romani pontifices confe- 
crationem epifcoporum Siciliae fedi fuae vindicafle , liquet ex Ro- 
mualdo Salernitano (24), qui memoriae prodit, Rogerium , dum ad- 
huc non Rex, fed Siciliae Comes elTet, ab Honorio II.an.MCxxvn. 
excommunicatum non permittebat ^ ut Siciliae epifcopi venirent 
Romam , utique confecrandi . Idem Rogerius iam Siciliae Rex fa- 
lutatus, com pofi tis difienfionibus, quas cum pontifice Eugenio 111. 
exercuit , circa eumdem an. Mcxxvn. confecrationem epifcoporum 
Regni, quam interceperat, illi liberam elTe iulTit; Rex Rogerius Ar- 
ehicpifcopos 6 * epifcopos terrae fuae a Papa Eugenio injjit confecrari^ 
ut idem refert Romualdus (25) . Deinde Wiilielmus I. cognomen- 
to Malus , Rogerii filius , ob diflenfionem cum Hadriano IV, 
habitam, anno MCLV. inhibuit epifeopis Regni, ne Romam eoa- 
fecrandi pergerent , praefertim quod creatis in utroque Regno 
metropolitis , nova tunc ea refervatio quantum ad omnes Re- 
gni epifeopos impugnari polle videretur . Mox foedere pacis in- 
ter Regem & Pontificem anno MCLvi. inito, quas Wiilielmus 
confecrationes epifcoporum utriufqoe Regni eripuerat , eas Ha- 
driano reddidit. Appofite Robertus de Monte (26) narrat, Wil- 
Jielmum I. cum Hadriano IV. pacem fecijfe concedendo ei con- 
fecrationes epifcoporum Regni fui , & Ducatus , ficut antiquitus 
eas habuit Romana ecclefta . Scd ipla pafla inter Pontificem & 

Rc- 

C24) In Chronie, ad an.Mcxxviii., (16) In Supplem. ad Chronograph. 
apud Murator. S.R.I. tom.vti. Sic;cb?rii GemolaccnC , tooi.li. Biblio- 

(ajj In Chionic. ad an.Mcu thec. Sicul-p.95i. 
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Regem conventa (27) audiamus. Ea haec habent n.iii.' Confe- 
crationesy & vijitationes libere Romana ecclefia faciet Apuliae 
vel Calabriae civitatum y ut voluerit y aut illarum partium y quae 
Apuliae funt affines y civitatibus illis exceptis , in quibus perfona 
noftray vel nojirorum heredum in illo tempore fuerit y remoto ma- 
lo ingenio y nift cum voluntate nojlray nojirorumque heredum. £c 
n. V. in Sicilia quoque Romana ecclefia confecrationes y CT vifta- 
tkmes haheat. Ita poh foedus hoc^ quod metropoliticae dignita- 
ti infitum eft , indulgentiae Romanorum pontihcum in utroque 
Regno tribui coepit . 

Quemadmodum , Metropolitanis in Regno Neapoliuno & 
Siculo conftitutis, Romani pontifices metropoliticam in 'epifco- 
pos nofirates poteftatem araiferunt , inque novos Metropolitas 
tranfiulerunt ; ita patriarchicam in i^os utriufque Regni Metro- 
politanos au6loritatem.» quae in ordinandis Metropolitanis, iifdem 
ad Synodum convocandis, aliilque eiuTmodi continetur, adepti funt; 
illi enim Romano Pontifici fubfunt non tamquam metropolitano, 
ut antea , fed patriarchae . Ita , metropolitica Romanae Sedis po- 
tefiate feofim imminuta , patriarchica crevit . Et fane Romanos 
Pontifices Metropolitanorum Regni confecrationem femper fibi 
refervafle, atque peregifle , tefiatifiima res efi. Nonnulla affe- 
ram monumenta , ex quibus de ceteris indicari potefl: , quum 
una omnium ratio fit . Iohannes XIII. (z8) in bulla ere- 
ftionis Beneventanae metropoleos haec habet: Pofleri vero tuae 
Errleftae ReBores poft obitum tuum confecrationem ipfius Ar- 
chieptfcop.Ttus , ar honorem pallii ab hac fanBa (y Apofloiica , cui 
Sm auBore diTf^ i nm , iWr /irrr^irf ^ In diplomate lolianuis 
j^.ad Grimoaldum SalentitanaiiNAichiepircIpum an. Dccccxciii.^ 
fcripto legitur Poji difcejfum fquidem tuum fuccejfores tui per- 
veniant ad Apofloltcam Sedem , & ufum pallii , confecrntionem- 
que decretabiliter fufcipiant 'yC? ft fuccejfores noflri confecrare no- 
luerint y licentia fit vejirae fanBae Ecclefiae ab epifcopis nojiris 
fuffraganeis confecrari , Eadem expro& funt in diplomate Sergii 
IV. I^chaeli Salernitano anno Mxii. infcripto Po^ difcejfum ft- 

qui- 

(17) Apud Baron. ad A.C. MCivi. fi8) Apud Labb. Cone. tom.ix. coL 

tUif. I2}8. 
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fpiidem tuam fuccejforcs tui perveniant ad Apojlolicam Sedem 
tifum pallii , confcrratiofiemt^uc decretabiliter fufeipiant ft fuc~ 
cejforet no/lri confecrare noluerint y licentia fit vejlrae fanHae ec- 
clefiac ab epifeopis veflrii fufjra^^aneis fow/lrrjr/ . Tandem , ne cui 
nimius hac in re videar , Pafclialis II. diplomate Petro Ache* 
nunino metropolitae anno mcvi. dato (29) , illi , eiufque fuc- 
' ctflbribus confirmat poteftatem in fubieftis fibi locis canonice (y 

decretabiliter epifeepos ordinandi ac confecrandi y%KL.V K IN OMNI- 
BVS SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE AVCTORITATE . QuId 
plura ? Efflagitanti Willielmo II. Siciliae Regi , ut Gualterius 
eleflus Panormitanae Sedis Archiepifeopus non Romae , fed a 
tribus de more Eplfcopis Panormi coafecraretur , id ex venia 
fingulari induUit Alexander III. : Licet in memoria , inquit , 
non exiflat , ut aliquis praedecejforum praefati elcSii ( Gualterii ) 
umquam fuerit , nifi a Romano pontifice confecratus , confideran- 
tes tamen &c. , concedimus, confecrari y ita tamen , quod hoc non 
debeat in pofierum in exemplum affumi . Adeo fcilicet Aiam in 
xnetropolitanos noftros au£loritatcm Romani pontifices farvatara 
voluerunt. 

GAP. IX. 

^ De hodiernis Romanae provinciae finibus . 

P Rovinciae Romanae nomine inteUigimus , quam Summus 
Pontifex metropolitico, quo etiam pollet iure , adminiflrat, 
in qua nempe epifeopos ordinat, concilia provincialia celebrat, 
lites inter epifeopos dirimit, ecclefias inflituit, carteraque metro- 
politae munera exercet. AmplilTima prioribus quatuor ecclefiae 
faeculis fuit Romani Pontificis, tamquam metropolitani , provin- 
cia; ea enim per univerfam Italiam, qua a freto Siculo ad Alpium 
radices extenditur, latiffimc patebat (*) . Divifa fub Conftantino 
aut Theodofio Italia in feptemdecim provincias , inftitutifque duobus 
Vicariis, MedIolanenA & Vrbico , quorum illi feptem Italicae 

regio- 

(19) Apud Vghell.Ital. Sacr.tom.vii. tu Pontlfidt dioecr/i. "Ext. in noftris^«- 
pa°.Z9. fcq. dariis ad Pttrmn da Opcr.ipfias 

(*) Fule de luc re dineruimu; -dia- tom.vi. 
triba V. quae e(l de patriarrhica KcmO' 
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DE ORTV ET PROGRESlMETROP.P.ril. CAP. IX. CXCIII. 
regiones , huic reliquae decem urbicariae contributae funt , Ro- 
mana provincia anguftioribus limitibus paflim contrahi coepit. 
In Italicis enim regionibus quarto labante (aecuio duo mc- 
tropolitani, AquHcienfis & Mediolanenfis , & quinto Ravenna- 
tenfis emeiferunt, quorum inftitutione metropolitica Romani pon- 
tificis in epifcopos earum regionum aufloriras imminuta eft . In 
urbicariis quoque provinciis per mctropolitanorum inllitutiones 
Romana provincia paflim contrafla eft . Ineunte faeculo fexto 
Calaritanus in Sardinia praefui nietropoliticum decus accepit . 
Saeculo oftavo epifcopi Calabriae & Siciliae a Romano metropo- 
ad CPolitanum patriarcham avulfi funt Leonis lialtrici ty- 
rannide, inftitutique ibi a Graecis metropolitani , & archiepi* 
fcopi . Saeculo decimo labente ipfi Romani pontifices metro- 
poles in Campania erexerunt : quod idem fjieculo undecimo & 
duodecimo fecerunt in aliis regionibus noflris , Apulia & Cala- 
bria, Lucania & Brutiis , Samnio , ac 'Sicilia. Amplitudinem 
Romanae provinciae paflim imminutam ar£lioribus limitibus con- 
traxit undecimo declinante faeculo Vrbanus II.,nova intra huius 
fines Pifana metropoli crefta. Quare faeculo duodecimo Inno- 
centius III. (i) peculiarem Romani pontificis provinciam inter 
Capuanam Pifanam pofitam inquit: Praefertim cum ipfe mo- 
ratur in fua provincia jpeciali.^ videlicet inter Capuanam provin- 
ciam (y Pifanam . Novas poft Innocentium imminutiones paf- 
fa eft Romana provincia . Maninus enim V. Florentiam ; 
Pius II. Senenfem ; Pius IV. Vrhinatenfem ; Gregorius XIII. 
Bononienfem ; Sf Siyrus V. Firmanam ecclefias in metropoles 
erexeront. <^namobrem , licet cx -fmioccntii dccrcrafi etiafrt- 
num Romana provincia inter Capuanam & Pilanam contine- 
ri dicatur ; epifcopis tamen omnibus inter utramque exiften- 
tibus haud coalefcit , fed iis tantum , qui inter Capuanae 8c Pi- 
fanae provinciae fines pofiti , nulli fubfunt metropoli tae . Id 
liquet ex indiflione Concilii provincialis die xxiv. Decemb. 
MDCCXXiv. a Benedifto XIII. fafb , & Concilio ipfo in Bafi- 
lica Lateranenfi fequenti anno ab eodem pontifice , ut metropo- 
lita , celebrato ; ad hoc enkn vocavit Pontifex tantum epifcopos 
Tom.VI. bb in 

(0 In cap. fua nobis, de o£c. Vicarii, 
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in fpectttU ttojira provincia conjiitutos^ videlicet inter Capuanant 
(y Pifanam , Arcliicpifcopos fuffraganeis carentes , epifcopos fe- 
di Apoftolicae immediate fubieflos, & Abbates nullius dioecefis, 
iurifdi£lionem quafi epifcopalera habentes, qui fibi metropolita* 
num, cuius provinciali Synodo interelTent, ex Tridentini decre* 
to non elegerunt . 

* Ipfos nunc epifcopos Romanae provinciae recenfcamus. In 
veteri Notitia Romanae ecclefiae , faeculo duodecimo feripu (*), 
quam c Vaticano Codice Baronius (2) evulgavit, delcribitur 
Romana provincia, intra quam, praeter feptem epifcopos Cardi- 
nales, di£los Collaterales Pontifici io Vrbe femper adllant,|pi- 
/copi enumerantur fexaginta duo, qui fuffraganei erant Romani pon- 
tificis, nulli alii Archiepifeopo fubiefti , nempe in Campania decem, 
in Marfis fex, in Tyfcia viginti & unus, in Vrabria & Marchia vi- 
giuti quinque. Ipfa Notitiae verba heic appingere non pigebit: 
Infuper praeter feptem collaterales epifcopos , erant alii epifeopi , qui 
dicuntur fuffraganei Romani Pontificis , nulli alii Primati , vel 
Archiepifeopo fuhieRi^ qui frequenter ad Synodos vocarentur. In 
Campania: Tiburtinus ^ Anagninus^ Signinus^ Ferentinus y Ala- 
trinus y Verulanus y Soranus y Fundanus y Caietanus y Tarracinus , 
In Marfis funt hi: FurconenfiSy MhrficanuSy Valvenfis yTheatinus y 
Pennenjis , Aprutinus . In T ufeia funi hi: Nepeftnus , Sutrinus , Civi- 
tenfisy Hortanus y Balneoregienfis y Vrbevetanusy ViterhienfisyCa/lrenftSy 
S uanenfisyCIufinus , Perufinus , CaflellanuSy AricinuSy Goftetanu c, V da- 
terranus y Senenfis y-Lucaxius y Pijlorienfisy Florentinus yFefulanuSy 
Luneufis. In Vmbria~dT Mrncbimr-~SfaiUtmmius y Afftfittttt , FrA- 
ginuSy Nucerinus y Eugubinus y Reatinus y Tudertinus y AmerinuSy 
Narnienfisy Interamnenfis y Efculanus^ Firmanus y Camerinenfis y 
Aunimanus y Numanus y Anconitansu y Efmus y Senogallienfis y Fa- 
nenfits y Pifaurienfis y Farofempronienfis y Callienfis y Vrhinas y A- 
riminenjisy Ferentanus. Huic Vaticanae Notitiae congruit alte- 
ra e Thuana Bibliotheca per Carolum a S. Paulo ( 3 ) vul- 
gata, ex qua etiam integrum in rem noflram locum es^cribere^ 

. : /u- 

(*} Notitiam hanc annam Mcc. atni- («) Ad A.C. mlvii. - 

S uitate non excedere , facile poteft ollen- (j) In Geograph. ecclef. ton. I. ia 
i ex epifeopatibus tunc recens fuppref- Parergo p.68. 
fis, vel unitis, vel recens inditutis. 
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fupen-acaneum non cft : JJii fnnt epifcopi fub Romano Ponnfi. 

ff, </»»■ non funt in alterius provincia conftituti . OJlienfts ^ Prae- 
nejiinus^ Tiburtinus^ Ferentinus ^ Tarracinenfts ^ Gaietanus^ Vai- 
venftSy Aprutinus y Civitacenfis ieu civitatis CaJlellanaeyUrbcve- 
tanusy Ca/lrenfiSy Peruftnusy Senenfts y Lucanus y Fefulanus y Fui- 
pinas y S pol et anus y Amelienfts vel Amelinus y Efculanus y Auxi- 
manus y Eftnus vel EftJinaSy Pen/aurienfts y Urbinas , Portuenfts y 
SabinenfiSy Anagninus y AlatrinuSy Soranus y FurconenfiSy Tbeati- 
nusy I^eftnysy Ortanus , Viterbienfis y Suanenfts y Caftellanus , 
Crojfetanusy Piflorienjisy Lunenfis , Nucerinus , Reatinus , Nar- 
nienftSy Firmanus y Humanas , Senogallienfts , Forofempronienfts\ 
Ariminenfis , AibanenftSy Tu/culanuSy Signinus y FerulanuSy Fun- 
danus y Marfteanus , Pennenfts , Sutrius , Balneoregienfts , Tufea- 
ncnfts y Glujinus , Aretinus , Vulteranus y Florentinus y Afininas , Eugu- 
binus y TudertinuSy InteramprienftSy Camerinenfts y Aiconitanus y Fa- 
nenfts , Callenfis , Feretranus . 

Ex his autem epifeopis multi labente tempore fubdu- 
fli, novifque metropoli tanis Florentino, Senenfi , Urbinatenfi , 
Firmano, ac Bononienfi, a Romanis pontificibus in metropolitii 
ca provincia fua paffim inftitutis, contributi funt. At ne ita 
quidem cie Romanae metropoleos maiertate ac amplitudine de- 
ceffit ; nam fuflraganeos introrfum ademtos fupplent extrinfecus 
Archiepifeopi fuffraganeis carentes y Epifeopi Sedi Apoflolicae im- 
mediate fubieSli y O* Abbates nullius dioecefts iurifdiBionem ijuaft 
epifcopalem habentes y qui alias ftbi mrtvopoUtanum y tutus provin- 
ciali Sj/nodo interejjent ^ ad Jormam Tridentini non eleger fs/u 
uti conftat ex Romano Concilio prOvintiaii Benedifli XJIL 
(4). 'Quod pertinet ad Regnum no(lrum,fequentes epifeopi in 
Romana provincia ultra Capuam fui, Romano Metropolitae ab 
antiquo paruerunt, SoranuSy Fundanus yCaietanuSyForconienfiSy Mar- 
fteanus y Valvenfts ( nunc Sulmonenft unitus ), Tbeatinus y Pen- 
nenfts ( cui Adrienfts adiunilus )yAprutinuSy ut habent allatae 
Notitiae. Extra Romanam vero provinciam ‘hi epifeopi five ab 
origine fua, five ex privilegio poftea exemti,*Roraanaeque Se- 

bb 2 di 

(4) Vide litteras Indi£li«nis huius Synodi ann.iioccmr. fchptar. 


cxcvi. i?rMrAtfr ©iatriba r.i^c 
di immecKate fubiefti funt, /fquinenfis ^ Averfam» ^ Cavmjts y 
Scatenfn & Ravellenfis , Bifunianenfts ^ Cajfancnfis , Miletenfisy 
5. Marci , MetphiSianus y Motfopolhanm y MclphienftSy Mouth~pel»- 
fii y Neritoiienfts y Troianm y Trrveatinus , inque Regno Sicu- 
lo Lipttrcnjis . His addantur Archiepifcopi tres fine fuf- 
fraganeis , Rojfanenfn , JNaza-enu ^ , & Lancianmjis : ac pop» 
ro Abbates nullius dioecefis cum fep.xrato territoria , ac ordina- 
ria iurifdiflione, ut CaJjineftfiS y SS. Trinitttm Cavenfn y S. Spf< 
vitm MirroncMfis , S. Laurentii a Chartufta Padulm-ifm . ^^i ho- 
diernos Romanae provinciae fuffragaoeos plenius nofle*>avet /is 
Afla confulat Romanae Synodi provincialis fub Benediflo 
anno Moeexxv. celebratae. ^ ; ./■«‘ftarijht 

Illud hoc loco haud praetereundum , cplfcopos nulli metro 
politae fubditos obllringi vicinum fibi metropolitanum eligere , 
cuius provinciae Synodo fe fiftant . Tridentina Synodus” ( 5 
decretum innovans Concilii Laieranenfis V. fub Leone X. ( d), 
cavit, ut epifeopi , Qyi nvlli archiepiscopo svbiicivn- 
TVR , aliquem vicinum metropolitanum femel eligant , in cuius 
Sfnodo provmciali cum aliis intereffe debeant , & quae ibi ordi- 
nata fuerint , obfervent : in reliquis omnibus eorum euemtio , 6' 
privilegia falva 6* integra maneant . Hoc Tridentini decreto 
haud comprehenduntur epifeopi exemti, qui in hodiernis Roma- 
nae provinciae limitibus pofiti funt . Loquitur enim Tridenti- 
num de iis epifeopis , qui nulli Archiepifeopo fubiiciuntufyC{m &\> 
tem iti Romana proviftcia funt , Romanum pomificera tamquam 
metropolitanum fuum habent, etD%t«*^ provlociali Synodo adefle 
debent . Adharc , in eiufraodi epifcopis optime Tridentini mens 
impletilr , quum Romanus ntetropolira iis cenfendus fif vici- 
Nvs , legefque Concilii provincialis Romani iplbrum regimini 
adeorara^ari poffinr. Praeterea putandum non eft, Trideminos 
Patres ullum raetropoliticae Romani pontificis poteftati afferre 
detrimentum voluifle. Ita' Sacra Congregatio , Tridentini Con- 
cilii interpres, die‘xxxi. luiii an.MOLxxx. declaravit, hoc de- 
creto noQ contineri epifeopos Romanae provinciae , quod hi Ro 
• . • ma- 

(3) SciLxxiv. de rcibunat. (d) Scii ivomll quae ucipitrvmitwr.' 
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DE ORTV ET PROGRES. METROP. P.III.CAP.IX. CxCvir. 
mano pontifici , tamquam eorum Archiepifeopo & Metropoli- 
tano immediate fubiiciuntur . Idem caucum in Congregatione ha- 
bita coram Benediflo XIII. die XXVIII. Martii mdccxxv. Ha- 
ftenus di£la intellige de iis Romanae provinciae epifeopis , qui 
adliuc perfeverant a cuiuslibet metropolitani fubieflione , funt- 
que adeo Romani nietropolitae fufiraganei ; fi enim ab ipfo pon- 
tifice luerint a Romana provincia divulli , 8c inter fuffragancoS 
alicuius metropolitani deputati , profe£io liuius provinciali Syno- 
do adefle tenentur. De epifeopis autem exemtis ,Romanacque Se- 
di ittuiriK fubieftis , qui extra Romanam provinciam continentur, 
ambigi iure poteft , an vicinum metropoHtanum fibi eligere te- 
neantur, ut provinciali illius Synodo adfint. Plane in tereft, nuiTi ii 
a primaeva origine fua in exemtione nati , an pollea ex privi- 
legio cxcmti fint. Si nativam habeant libertatem , magis ell , 
ut eos CoiKilii decreto haud obftringi putes. Inquit enim Syno- 
dus: in reli/fuis omnibus eorum exenttto ^ & priiUlegia /alva ae 
integra maneant; quibus verbis colligitur, eam loqui de epifeo- 
pis per privilegium exemtis , adeoque alicui metropolitae ali- 
quando lubie£Hs, non autem de epifeopis, qui in libertate nad 
ab origine fua non alium adgnovere metropolitanum, quam Pon- 
tificem; quum exemiio fit qqid feiun£ium dilliu£lumque a nati- 
va libertate. Scite Fontaninus ( 7 ) cenfuit,hos a metropoJitica 
Romani pontificis fubieftione avellendos non cife , nec ius ecclefiis 
iamdiu quaefitum invertendum: Ceteri enim ^ iuquit ,* qui me- 
tropolitani ab -origine fua femper habuerunt Romanum pontificem^ 
ab hoc nequaquam funt avellendi . Si vero metropolitae ob- 
noxii «Hquando Ihcrint , ciufqne iurifdtflione poftmodum ftib- 
du£H, Romanaeque Sedi deputati , nullus ambigo, quin Concilii 
de>:reto parare teneantur. Quae cum ita fint,- Regni noftri epi- 
feopi, qui funt in provincia Romana, femperque Romano me- 
tropolitae adhaeferunt, provinciali vicini Arcliiepifcopi Synodo 
interefle non compelluntur: nec epifeopi exemti extra Romanam 
provinciam pofiti , qui nativam habent libertatem; fed ii tantum, 
qui ex pollla^lo exemtionem per privilegium confequuti funt. 

GAP. 

(7) Di(T. dc amplir.idinc peculiaris pro- tropolitae , deque epifeopatn Edgubino 
viaciac Sunuui Puafificu ' ut Romani mc- eodem pofito . Ro.mae iioccxxv. 4. 


CXCVIII. FIMIANI DIATRIBA i; 

GAP. X. 

An ecclcftaflicae metropoles ex civili Regni difpofttione fuerint d 
CPolita/jis , Romanis Pontificibus confiitutacj di/putatur. 

N e quidqoam intatlum videar praeterire , quod ad rem , de 
qua agitur, illuftrandam quodammodo confert; opportuno hoc 
loco inquirendum , an ex forma civili metropoles ecclefiafticae fue- 
rint in Regno ereflae ? Dlftioquendum inter metropoles , quas Grae- 
ci, quafque Romani AntiHites inflituerunt . Illae fecundum civi- 
lenf dlfpofitionem , quae in his provinciis adhuc fub Graecis 
vigebat, conftitutae funt . Sane fub ipfo forte Leone Ifaurico 
duae eodem prope temp6re inditutae metropoles ecclefiafticae, 
Syracufana in Sicilia, & Regienfis in nova Calabria ; quarum 
illi univerfae Siciliae, huic autem epifcopales totius Calabriae 
fedes attributae funt. In duabus urbibus, civilibus provinciarum 
fuarum capitibus, binae metropoles ecclefiafticae ere£lae . Syra- 
cufana urbs civilis erat univerfae Siciliae metropolis ( * ); Re- 
giurh autem, Italia in provincias tributa. Brutiorum caput Cr 
vafit, tefte Olympiodoro, qui faeculo quinto fub Theodofio lu- 
niore claruit, in Hiftoria, cuius epitomen 'fervavit Photius (i): 
Pryior, inquit , fjJiTfiTouf in rmiftwMi Quac vero a Romanis 
pontificibus in Regno excitatae funt metropoles, aut fub Longobar- 
dis, aut fub Northmannis,aliifque Principibus noftris erc61ae funt. 
Prioris generis metropoles ~ad fomuxttjra/uTuac a Longobardis in- 
veflae in regionibus hifce conftitutae funt ; in poftcrloflbus au- 
tem fere nulla civilis Regni difpofitionis ratio eft habiia . 

^ Profeflo vigente Longobardorum dominatione , fub quibus 

a Romanis pontificibus coepe- 

runt, 

taliae regiones enumeratur in Notitia 
<}racca cpifcopatuiim apud Goar ad cal- 
cem Codini. Provincia Britannarum pro 
Bruttiorum occurrit apud Frontinum in 
libello de coloniis Italiae p. ubi 

in aliis codicibus provincia Brliinorumy 
8 i in vetullioribus Brittiarum Icitur , ut 
adnotat Keuchanius ad Frontin.p. 41J- 


metropolitani apud nos inftitui 

(*) Pluribus collatis veterum tertimo- 
niis id demonllrat Dominicus Georgius 
Exercit. de antiq. Italiae metropoiib. 

(1) In Bibliothec. Codic. lxxx. 

(*') Regio Brutiorum difta 

'Olympiodoro, & Polybio in 

ccl('gts lili. ti., Dioni lib. XLi. Zo- 
limo lib. VI. Bftttania quoque inter I- 
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DE ORTV ET PROGRES.METROP.P.irr.CAP.X. CXCIX. 
runt, praeftantiores civitates iis fuWitae fuerunt Beneventum , 
Capua , & Salernum . Hae ucbes principes metropoles ecclefia- 
fticae faflae funt . Primum Capuae Antilles , quae prae aliis 
urbibus caput extulit, metropolitanus renuntiatus eil, eique pa- 
rere iufli funt epifeopi , qui tum in Capuano Principatu exta- 
bant . Landulfus Capuae praefui anno dccclxxiu. perLudo- 
vicum II. Imp. Archiepifeopatum totius Beneventi ( hoc cQ Be- 
neventani Principatus O" ut Capuae metropolis jieret ^ quaeft- 
vit, ut Erchempertus (2) ait. In Chronico Comitum Capuae 
refertur, a*pontifice Johanne XIII. confectarum fuiife Iohannem 
Pandulh Principis fratrem ia Aula Arcbiepifeopum pro uniber^ 
fo Principatu , puta Capuae , ubi Pandulfus de<^bat , cui & 
Beneventanus fuberat . Mox jdem honos Beneventano Prin- 
cipatui collatus ; etenim metropolitica dignitate au 5 lus eft e- 
pifeopus Beneventi , quae urbs tana ampli Principatus caput e- 
rat \ eique fuflraganei dati funt epUeopi , qui in Beneventa- 
no erant Principatu . Quod vero Principatus ifte omnium 
iacinime pateret , fa6ium eft , ut Beneventanus metropolita- 
nus numero fuflraganeorum omnes Regni metropolitas facile 
vicerit . Principatus etiam Salernitanus nietropoliticum decus 
demerebatur, utpote Capua & Benevehto nulla re inferior ‘.Hinc 
Antiftes Salerni , quae urbs princeps erat eius Principatus , ad 
metropoliticae dignitatis faftigium eveflus eft , attributis ipft 
fuffraganeis ipfius Salernitani Principatus epifeopis , qui tunc 
temporis extabant . Difcrte Chronographus Cavenfis ( ;? ) tefta- 
tur, Amaro Archieplfcopo^primuin creato fubie£Ium...fui(Te x/h 
tum Prhu^pWuh^, hoc ^ univcrfos Safernitani j?riticipatus epi- 
feopos . 

Nec in tribus tantum Longobardorum Principatibus Ca- 
* puano, Beneventano, & Salernitano; feJ & in Ducatibus Amal- 

f ihitano, Neapolitano, & Surrentino, urbes principes metropo- 
iticum. decus a Romanis pontificibus confecutae funt, & fecun- 
dum civilem difpofitionem ipfius Ducatus epifeopi cuique metro- 
politano contributi . AiRalphis , quae hac tcmpeftate & ci- 
vium ■ 

(z) In Chronie, n. xxxvi. TonLiV. p. 411. edit. PratilL 

ii) Ext. in Hifl. Frincip. Longobard. 4 
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vium numero, & opibus, Sc maritimo cum Graecis, Arabibus," 
Afris, Jndis , aliifque gentibus commercio , omnibus noftrarum 
provinciarum civitatibus praeltabat (4 ), metropoli ticam digni ta- 
*• tem , non fecus ac Capua , Beneventum & Salernum , mereba- 

tur. Tali* Amalphitanae frdi honos impenfus eft fub Manfone 
Duce, cui fulfraganci adfignati funt ipfius Ducatus epifcopi . Sur- 
rentiyn quoque, parvi licet Ducatus caput , eadem dignitate 
exornata eft . Neapolis tandem urbs angufti olim Ducatus prin- 
ceps ifi metropolim ere6la, attributis Neapolitano Metropolitae 
epifcopis , qui in Ducatu Neapolitano tunc temporis extabant. 
(^ui vetera novis metiri folet, is jlane mirabitur, meti>opoli|a; 
nos Capuae, Beneventi , Salerni, aliarumque inferiorum civit«u|l 
tot praefiderc fuffraganeis epifcopis; Neapolim vero, urbem Rte- 
gni univerii caput , nonnifi paucis . At frnes Ducatus NetjpoH'- 
tani , quo tempore NeapoRtana fedes in metropolim eve£la dih, 
angufti erant; contra Principatus Beneventi , Capuae , ac Salerni 
multo latius patebant . Civilis autem formae ratio in erigendis 
metropolibus vigente Longobardorum dominatione habita eft . 
Neapolis quidem fupra ceteras Regni urbes caput extulit fub 
Carolo I. Andega venii , regia fede huc defixa i antea aliis cede- 
bat . Epifeopatus Caietae ,^uae urbs Ducatus quoque caput erat, 
ad metropoleos faftigium haud pervenit, quia id parvus anguftuf- 
que Caietanus Ducatus non patiebatur. Ceterum metropoles fub 
Northraannis aliifque Regibus noftris non parva numero paffim 
creftas , civili Regni dilpofitioni haud refpondere , rem perpen- 
denti liquido patebit. Sub iis ^raiiu R-egmun. noftrum duodecim 
provinciis difpertitum eft ; contra ecdelUfticae metropoles, uti 
lam expofuimus , multo plures funt. 

FINIS. ‘ # 


(4) "ViJefc WiUielm. Apulum Ub.m, Rer. -Northman. 
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nAPEProN 

DE epochAetcavssanominis 

CALABRIAE AD BRVTTIOS TRANSLATI, 

. Quo PETRI DE MA&CA lib. i. Concoid. Sacenlot. & Imper. 

.cap.vii. S.IV. fentemia ca de re expenditur. 

^Lim Calabria ia peniafula Hydruntina , inter Iftb- 
mum Brundufium & Tarentuna , tamquam Apu> 
liae finitima , qua in mare Ionium procurrit Ita* 
lia, potifilmum continebatur. Eam & Mejffapiam^ 
& Iapygiam, &. Salentinem veteres adpellaruat (i). 
Bruuiorum autem Regio inter fluvios Sybarim in mari fupero, 
& Laum in infero coercebatur , Lucaniae contermina , & in 
Aufirum vergens. Poftca Calabriae nomen Bruttiorum Agro im- 
pertitum eft. Id quo primum tempore , & quanam de caufla 
&3um , nunc difpicere eft animus . Non ad ingenii exercitatio- 
nem , fed ad veteres Calabrorum , Bruttloruraque res quum ec- 
clefiaflicas , tum civiles rite pernofccndas , haec pertinet inqui* 
fitio. Atque hic temperare mihi vix pofliim , quin adverlam Ca- 
labrae , Erutiaeque rei vicem indoleam , & noflrorum de hac re 
negligentiam accufem , ex qua faflum eil , ut prifcas Calabro- 
rum, Bruttiorumque res mire confuderint, atque uiterturbavcrinf. 
Ipfi failuli Goiniuni inrr ■antlquitanim co m m ematu re v G a briel Ear- 
rius, Profper Parifius, & Hieronymus Marafiotus , ciufmodi in- 
daginem omiferuot, & ex eius rei ignoratione pleraque ad ve- 
terem Calabriam fpeftantla , infcite ad novam tranllulere . Pritr. us 
ad quaeftionem hanc acceifit Camillus Peregrinius; tum Cafpar 
Berctu ; tandemque alii. Ex exteris vero Petrus de Marea , Ii- 
cet obiter atque aliud agens, in eiufinoJi indaginem proli luit. 
Nofirum itaque erit, eruditorum virorum de praefeoti argumen- 


( I ) Strabo Geognphiae lib. VI. 
Confule Cetlaiium and). Geograph. Ub, 


II. fed. 4. n. ;7/. 


to 


Digitized by GoogL 


n. FrMrANtnAPEPr. 

to fcntentias afferre , nedum excutere , ut tota res bono luroin# 

collocetur. 

lam cl. Peregrinius (2), ctfi annum, aut periodum, intra 
quam Calabriae nomen Brutiis communicatum eft , non defi- 
niar, nec tub quo Imperatore, tamen fub Longobardis , & qui- 
dam a temporibus RomuaJdi Senioris Ducis Beneventani , eius 
nominis translationem a Graecis, veteri Calabria deperdita , fa- 
£lam* feliciter coniecit, ne Thematum, five provinciarum fua- 
rum nomina amitterent. Integrum heic locum recenfere noa 
gravabimur: Mea eji igttur de hoc conidclura ^ fub Longobardo- 

runtKMtate ^,mn tamen ab illis ^ fed^ a Graecis navum Brutio A- 
gro vocabulum jinjfe inditum. Nam Graeci ( ftc inquam conti^ 
rto ^ integram retinentes Siciliam , pronimamque Brutiorum^ Con- ■ 
fentiam ultra ^ haud magnam partem^ nec non litoralia Acropolim 
ufqus multa y Campaniae quoque maritimas urbes: atque etiam 
fervantes ^ ut mox^C^ in fuhfequenti dijfertatione palam fiet., ad 
fuperum mare.,., regionem, latiffimam ,, qualem eam dicit Paulus 
Diaconus^X lib.. vi. cap. i. antiquijfime Calabriam nuncupatam : 
haec loca., inquam y omnia fub duplici Themate defcripferunt , ac 
in duas^ provincias contribuerunt , Sicilia pro una , reliquis vero 
quamvis admodum disiunSis ditionibusy pro > altent computatis , ar~ 
que bis Italicis omnibus fub unius antiquae Calabriae nomine , quae 
tunc amplior fruBuoftorque ceteris erat portio , defignatis . ^ui 
terum ordo ad tempora quum manfijfet Imperatoris Conflantis , 
poflquc eius necem: quum primaeva illa Calabria a Duce Beneven^ 
ti Ronmaldo Sanim'e f qUoit-Paulus ibidem perbibet , admodum 
fmffet imminuta ImperatoreSy qui Conflantemfunt fubfequutiyeodem 
Calabriae vocabula, appellare perfeverantnt, quaer adhuc in Cis-Tyberu 
na Itali» fervabant loca^ tum e*, confueto Graecorum faflu y ac ~~ 
ne fui Imperii Themata minora deveniffe viderentur’ tum quod 
reliquam ad Orientem trans Brundufium ac Tarentum provinciamy 
nunc ferCyy Terra di Otranto,, olim vero antiquae Calabriae par- 
tem y numquam amiferunt , ut pofl dicam : quo paBo novum hoc 
nomen Brutio AgrOy eeft nec omniy nec f oli y impertiri coeptum y 
< ei. 

(i) DilT. VI. definit. Dacit. Beneven* Longoboid. tom. v. p. o69. edit. Pri- 
tan. ad Oiient. £u.ia Hilior. Phneip. tUL - 
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DE EPOCH. ET CAVS. NOMIV.GALAB. AD BRVT. III. 
ei tamen uni firmius inhaefir, quandoquidem Calabri Thematis Prae- 
tores ^ five cum Porphyrogenneta dicas y, Patricii „w/„ Stratii,, 
amijfia Graecis Tarento , quae regionis fuerat, caput , ad inferio- 
rem Calabriam fuam detulerunt fedem^ ubi ditionis portio reman- 
ferat ceteris maior; Graecorumque ad exemplum Longobardi , ut 
ajfolet inter finitimos^ mediterranea illic fua eodem vocabulo ap- 
pellarunt , qui loca Tarentum ac Brundufium ufque recentius 
pervafa , baud antiquo nomine Calabriam , fed ex adiacenti a fe 
pojfejfa regione „ Apuliam „ j autem quidquid erat 

ad fuperum mare dein nominarunt „ Longobardiam „ de quo pofi; 
ficque omnino defiit primitivae Calabriae nomenclatura . Et mea 
de abditijfima quidem re talis efi divinatio, 

Pofi: Peregrinium Beretta (3) quo primum tempore , fub quo 
Imperatore , & qua de cauflli Calabriae nomen Bruttio Agro 
communicatum fit, detegere niius eft , Itaque Bruttium Cala- 
briae nomine donatum non diu ante annum dclxxx. colligit 
ex Synodica Agathonis P. epiftola ad futuram Sextam Synodum 
occumenicam eo anno data, in qua Epifcopi in Bruttiis pofiti 
•fe epifcopos provinciae Calabriae fubfcribunt. Eruditi viri verba, 
quae huc faciunt, adfcribam: Igitur anno Imperii XIII. Con- 
flamini IV. Pogonati .^.boc efl aerae vulgatae DCLXXX. iam con- 
feSlum bellum Romualdi ( Ducis Beneventani cum Graecis ini- 
tum ) , iam tr anslata fedes Graeci Praetoris Tarento in Bru- 
tios , & tunc primum auditum nomen novae Calabriae in VI. 
Synodo Conflant inopolit ana fub Agatbotie dillo anno inchoata., & 
fcauemi abColuta. TeJla^Iiief.V'^^. cptjcopt Brutiorum flHioni 
JP. “IJJjyf 1 neopl^ t^rcopusTati^ae TTiii. 
rinae ecclefiae provinciae Calabriae; ( 7 -^infra., Georgius epifco- 
pus fan£Iae Thaurianae Ecclpfiae provinciae Calabriae; & huic 
proximus tertius , Teodorus epifcopus fandae Tropcianae ec- 
clcfiae provinciae Calabriae . • At Thurium fuperioris Cala- 
briae , Taurianum (y Tropeiam inferioris urbes fuijfe , Cf 
Ceograpbi veteres , (y Lexicograpbi docent . . , , Adiun» 

gi adbuc pojfent Stephanus Locrenfis Ecclefiae , (y lulia- 

* 2 ■ nus 

(^) In diU Tab. Cborogr.Mci aevi. Ext. apud Murator, S. R. I. tom. x. 

P»g- yrj. 
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tms ConTentinae provinciae Calabriae . At mia ri proviaciM 
Calabriae in margine fcribitur^ nef cimus ^ an fit additio Labbea- 
na , vel textualis alterius codicis c tres pradaudoti fufficient , 
^»id ergo clarius^. Sed pauUo ante annum DCLXX^. id nomen 
translatum adbuc obfervamus ; quoniam nondum tunc iir ufu apud 
tmnes'. etenim alii epifeopi tres ecclefiarum Crotonenfis Petrus ' 
Scyllacinae Paulus ; Tempfanac Abundantius , omnes fubfcribun» 
tur provinciae Braai orum . Ibidem etiam Tarentinae </i- 

citur Calabriae, quia quum Tarentum accen feretur Lucaniae ^ (T 
Brutia ac Lucania ejjent una provincia , f altem civiliter , ut eu 
Notitia Imperti y (y ex aliis ^ ideo Brutia faSa Calabria Ger- 
manus Calabriae dicitur. At cur tandem Hydrunri-nae lobannes 
dicatur Brutiorum , quaerimus a viris doliis. Deinde caulTani 
affert nonunis Calabriae Bruttiis impoliti : Recolere fuperejl , cur 
faSa haec translatio .y dum Graeci tunc non amififfent^ integram 
Calabriam veterem , ultra Tarentum & Brundufium , Hydrunto 
praefertim fervato-. At tortet y quod Romualdus ultra d illas duas 
urbes y plures alias diis ademerit y quas Paulus ex more, reticet , 
Mt in aeferiptione Calabriae II, 21. Significat eas tantum per o» - 
verba VI. i. „ & omnem illam, quae in circuitu eH , latll&- 
Bwm regionem . fuae ditioni fubiugavit:,, 6* reapfe Porphyroge- 
nitus excipit folsmt Hydruntum . Ut ut Jit , nominis mutatio ejl 
/ecutayftcut breviter innuit Peregrinius diUa dijf. Vl.pag. i%i.yy 
tum confueto Graecorum faftu: ac ne fui Imperii Themata mino- 
la deveoilfe vixlcrentur Tandem pergit Berctta : Ex illo itaque 
pojleriori remporo’ nedum tota Bruri.» . ft im l a tim diUa fui* Calabria 
\ ut aetate Leonis III. Icommacbi ab anno DCCXVII. iam nomen 
ejfe* ubique diffufumy quum Mifceliae lib. xxi.'pag. 150. di> 
eatury quod Serius Ptaetor Siciliae „ confugit ad proximos Ca* 
labriae Longobardos,, qui nuper eius partem occupaverant , 
pag. 15T. quod idem impius Lro,,, tributa capitalia .... 
Siciliae /eu Calabriae fuperimpofuit „ verum etiam Calabriae no- 
men ad proximam Lucaniae (y Campaniae oram maritimam tratt- 
fiit , ut Jocet idem Peregrinius dijf. V. pag. 155. in fine , ex 
quodam antiquo documento Aliorum S. Martini , in quo fit men- 
tio Meilaaae^ quae ia Calabria eli,; vere tamen inCampaniay 

quum. 




h 


1 


Digitized by Google 



DE EPOCH. EfCAVS.VOMlW. CAtAB. AD BRVT* V. 
qttum fit vetus Mi fenum prope Puteolos^ Batas^ & Cumas. 

Ego autem quae viri dofliffimi Peregrinius & Beretta de 
re praefenti tradiderunt, enucleatius explicabo , atque confirmabo. 

Calabriae nomen paullo ante annum DCLxxix. ipfo loquendi u* 

Ai , non quidem apud omnes , fed quofdam tantum re» 
cepto, primum communicari coepit Bruttiorum regioni . Id prae- 
clare conficitur ex Synodica Agathonis P. laudato anno ad fu- 
turum Concilium CPolitanum III. fcripta (4), cui ex ef^fcopis 
civitatum in Bruttio Agro politarum, quinque ex provincia Cth 
labriae^ non Bruttiorum , Uti prius fecerant, fubfcripfere in hunc 
modum, Stepbanus Locrenfis provinciae Calabriae , Theophanes 
Thurinus prov. Calabriae^ Georgtus Taurianenfis prov. Calabriae y 
Theodorus Tropeianus prov. Calabriae y Crefcens Vibonenfits prov, / f 

Calabriae' quatuor fe provinciae Brutiorum dixerunt, nempe Iu, 
liatius Confentinus provinciae Brutiorum y Abundantius Tempfanus . ’ 
provinciae Brutiorum , Petrus Crotonenfis provinciae Brutiorum , 

Paulus Scyllacinus provinciae Brutiorum . Ex epifcopis ai> 
tem veteris Calabriae Iohannes Hydruntinus fe provinciae Bru- 
tiorum ; Germanus vero Tarentinus provinciae Calabriae fub- 
fcripfit. lam vides, ab his ufque temporibus binas provincias 
confundi promifcuo nomine coepiBe;adeoque Bruttiorum Agrum. 

& novo ^labriae, & antiquo Bruttiae nomine peraeque adpella- 
tum, ac viciflim veteri Calabriae Bruttiorum nomen communi- 
catum . Tandem reieflo Bruttiorum nomine, illud Calabriae 
tantum fuperfuit, eoque fignificatum quidquid Graecis five inve- 

Agro Bruttio a Lon^obardwim 
incurtione remanlit . Exemplorum abunde eft apud veteres fcri- 
ptbres . Calabriae nomine Bruttiorum regionem adpellat Eginhar- 
dus , Hadriani Papae aequalis ( 5 ) , iis verbis : Italia tota 
ab Augufla Praetoria ufque ad Calabriam inferiorem , in qua Grae- 
corum y ac Beneventanorunu conflat ejfe confinia. Pari modo Ha- • 

drianus P. (d) Calabriam univerfam ad mare Inferum, feu Brut- 
tium Agrum deftgnat,- dum fcribit, Aielgifum cum Miffis Im- 
peratoris ^ Conflanti ni ) in partibus Calabriae refidere iuxta con- 
finium 

( 4 ) Apud HarJuio. CoaciL tom>iii. fs) In vk. CnroR M. 
coLiu^. (6) £p. xLvi. ad Carol. M. 
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VI. F I M I A N I n A P E P r. ^ 

finium Ducatus Beneventani . Tandem Anaftafius Bibllothecarlus 
(7), Theophanes (8) , allique fexcenti ad Bruttium Agrum fi- 
gnihcandum Calabriae vocabulo utuntur. Si quis autem quaerat, 
cur Calabriae nomen ad Bruttios translatum fit, in proclivi caufik 
eft. Roraualdus I. Dux Beneventi inter annos dclxviii. & 
DCLxxxx. Graecis abftulit Tarentum , Brundufiura , omnemque 
fere veterem Calabriam , exceptis Hydrunto & Callipoli , ut 
ex Paullo Diacono (p) , & Conflantino Porphyrogenneta (10) 
colligitur . Graeci vero inde ufque ab eo tempore , ne Thema- 
ta, feu provincias fuas decreviffc viderentur, confueto tumore, 
confufa veteris Calabriae parte , quam polTidebant , cum Bruttiis, 
quibus dominabantur, promifeuo Calabriae, aut Bruttiorum no- 
mine, quidquid refiduum iis erat, deCgnare coeperunt ; donec, Brut- 
tiorum reieflo nomine, Calabriae tantum remanfit . Quemadmo- 
dum vero a Graecis, veteri deperdita Calabria, ad Bruttios Ca- 
labriae nomen translatum ; iic a Longobardis Apuliae nomen 
ad antiquam Calabriam , quam occupaverant, extenfum eft. Hinc 
pollerlores Graeci veterem Calabriam cum antiqua Apulia Lom- 
gobardiam adpellarunt , ut ex Porphyrogenneta (11) liquet. 

lam vero imperare mihi non poflum , ut Peregrinio & Be- 
rettae adftipuler, illud interferentibus , a Graecis, amifta veteri 
Calabria , ex Tarento , quae regionis caput erat , ad Bruttios 
Praetoris Graeci fedem translatam fuifte . £tenim nullus ad ea 
ufque tempora extitit Praetor, qui veterem Calabriam regeret. 

• Profe£lo vigente Romano Imperio Campania & Sicilia per Con- 
fulares; Apulia & Calabria, L-ncanu A Bruttium per Correflo- 
res; Samnium per Praefides regebantur. Occidentali extinfto Im- 
perio, vetus provinciarum Romanarum magiftratus fub Theodorico, 
aliifque Gothorum Regibus , lullae dominis fteterunt , ut ex 
Cafliodoro (12) compertum eft. Pullis Italia Gothis per Narfe- 

them 


(7) In vit. loliannts V. papae , in vir. 
Ioh. V., & in vit. Gregor. 1 1 .' 

(8 ) Id Chronie, ad an. IncarDat fe- 
cundum Alexandrinos dccxxiv. 

(9) Hid. Longobard. lib. 1 1. cap. xvi i. 

(10) De Adffliiiillr.lniper. cap. XVII. 


p. Sa. edir. Bandur. 

(11) Cit. cap. XXVI I. , & de Theoiatib. 
lib. 1 1. themata. 

(la) Lib, I, Variar.ep.iit.,&lib.iii. 
ep. VI 11, 
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DE EPOCH. ET CAVS.NOMIV.CALAB. AD BRVT. VII. 
ttiem ludiniani Ducem an. DXLiii.,miflbque deinde a luftino II. 
circa an. dlxviii. Longino in cam cum fummo imperio, no- 
vam Italia regiminis formam induit ; is enim fuilulit e provin- 
ciis Confulares, Correftores & Praefides , ex Vrbe Senatum 8 c 
Confules , ex Italia Praefe6Ium Praetorio , cui fubftituit Fxar- 
dtXim, qui Ravennae fedebac , penes quem totius Italiae cura 
erat (’•'): tantum fpe-Elabilibus civitatibus dedit inferiores iudices, di- 
£los D«c«, alias per regebat. Stante itaque Exarchatu,in 

univerfam Italiam Exarchorum praecipuae fuere partes , inftitutis 
Ducibus, & miflis Tribunis. Romae, Neapoli, Amalphi, Sur- 
renti, Caietae Duces praepofiti . Calabria vero non Duci , aut 
Praetori, fed Exarcho fub Tribunis parebat, ut ex Gregorio M. 
(13) conftat . Tantum Siciliae fuus , ut antea, manfit Praetor, 
qui & PracfcBuSy & PntririuSy Strategus di£lus eft. Exarcha- 
tu circa an. DCCLii. peremto, Graeci quod in veteri 

Calabria, & Bruttiis fibt remanferat', una cum omnibus mariti- 
mis locis Caietam ufque , fub uno Calabriae nomine Praetori 
Siciliae regendum cotnmifere . Per haec tempora nomen Cala- 
briae cum Sicilia confundi coepit, quod ea ab eodem Praetore Si- 
ciliae regeretur. Hinc in Septima Synodo anno DCCLxxxvir. 
celebrata (14) Theodorus eptfcopus Tbaurianae Siculorum Infulae 
dicitur. Sicilia vero fere tota Graecis fub Bafilio Macedone an. 
DCCCLxxviii. erepta per Saracenos, ad fervandum quod in 
veteri , novaque Calabria remanferat, inque Apulia recuperave- 
rant , Duces , Graece 2Tf«TiT>i«, huc miferunt. Tunc primum 
induiTli funt Duces, feu Strategi Apuliae, & Calabriae. Primus 
r^n ii n r miiijiii T~'' i ' " "‘^*** * (**) ^ P. « 

xentius Cappadox occutrit apnrf Pbrpf^rt^ennetani:' (15). Strate- 
gus autem Calabriae veterem, novamque Calabriam, adminiftra- 

bat 


(*) Cbnf. Sigon. lib. t. Je Regn. Ital.ad 
an. DLxrt. innn.,& Blonduin lib. viii. 
dccad. I. p. loz. 

Ci Lib. IX. cp. xcix:^ 

(**) Confule di hac re Sigon. lib. 1 1 1. 

df Regno ItaL fub Aidulpho ad an. 


Dccirr.',’ & Murator, iir Ann.ilib. ad 
eum annum, ac difs. i.Anciq. medii aevL 
(14) Aa. VII. 

(is> In Bafilio Macedone n. ixi.e- 
dit.Co{nbefiru. 
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VIII. F I M lANI nAPEPr. 

b.it, fcdcmque Regii habebat, ubi ad tempus Regii a.Roberto 
Guifeardo capti perftitit , tefte Scylitze (i 6 ) . Hic aliquando 
Strategus Siciliae difius , ut appellatur Cofmas Anthiu; in do- 
cumento apud Ughellum (17). Nonnumquam iidem fuerunt A- 
puliae, & Siciliae Strategi. Ita Marianus Patricius Strategus Ca~ 
labriaCy ac Longobardiae dicitur Oftienfi (18) . Et Nicephorum 
Magiftrum afis^tmtvrTtir KUpt», IruXicti <rt luti tut)', KaKa/>fui< , Utram- 
que regionem^ Italiae pariter ^ & Calabriae njjlrae rexiflTe , inquit 
Au£lor vitae San£li Nili lunioris (ip) . lam intclligis, poft ca- 
ptam demum Siciliam a Saracenis anno dccclxxviii. Grae- 
cos Italicas Regiones fibi Aibie£las in duo themata , feu provin- 
cias , Siciliae Longobardiae , eafque duobus Strategis 

regendas detulifle . At enim Conflantinus Porphyrogenneta (20) 
hanc adminihrandi rationem ad tempora Narfethem praeeuntia 
refert . Nimirum is male novit veterem fui in Italia Imperii 
politiam , & nova vetuhis admifeuit (*) . Idem Porphyrogen- 
neta (21) haec a veritate haud aliena memoriae prodidit .• 
mum thema Sicilia . Ceterum Sicilia inftgnes urbes habet , Syracu- 
fas ^ (y Tauromenium didum^ ipfumque Agrigentum civitates 
partim defertas , partim a Saracenis occupatas , Syracufas certe fub 
Baftlio illo praeclaro Imperatore coeperunt Saraceni’ Tauromenium 
vero fub Leone SapientiJJimo Imperatore . ^otquot igitur de/erta fue- 
re oppida , haec ab ipjis Saracenis detinentur . Sola Calabria a Chri- 
pianis tenetur ^ in qua etiam Regium ef^ ^ oppidulum S.Cyria- 
cae ^ & S. Severinae , (l? Croto , & alia quibufdem oppida ; quae 
Dum (Graece i rfamyn Styategus) Calabriae dominatur . Sunt autem 
fub Sicilia y O* cius Duce ( Graece Stratego ) urbes viginti duae. 
Pro tm dominatur PsKgrmas & Beretta legerunt dominabatur \\n- 
de forte ipforum de veteri Praetore Calabriae fluxit opinio. Illud 
heic non reticebo, faeculo decimo quidquid Graeci profpera for- 

tu- 

(ifi) Tooi.ii. P.85J. ^ enarrando Italiae regimine iidmint r.xxvir. 

(17) ItaI.Sacr.tom.vi II. p.47. de Admhtiflr, /mprr., caflisat Aflemanus 

(18) Lib.ii. cap.11. de Reb. Neap. & Sicul. lib.i. cap.H. n. 

(19) Editus eft a Caryopbilo. 17. feqq. & cap.xiii.per tot. 

(ao) De AdminJftr. Imper.cap.xxvii. (21) D« Themat. lib. 1 1. thciiiat.x. 

(*) Errata, quae Porphyrogenneta in Occidmis p.18. edit..Baaduri . 
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F I M r A N T n A p E p r. i\'. 

tutu xisi in Apulia recuperarunt , novo fubciiciiiTe ma»iRratui re- 
gia paene poteftate inftru6lo , ac Barii degenti , quem Catapa- 
num (•) dixere . Sed pluribus baec perfequi non c(l Jiuius loci . 

J^eliquum e(l , ut Petri de Marea de praefenti argumento 
do^irinam expendamus ; aliorum enim de iuc ipfa re fententlas, 
utpote a veri fpecie alienas, nihil moror (**) • Colligit itaque 
vir fummus ex laudata Agathonis Synodica annoDCLxxix. feri- 
pta, aevo huius PontiBcis veterem provinciarum Calabnae 8c 
Bruttiorum diftinftionem adhuc perftitifle; deinde fub Leone I- 
iaurico anno DCCxxvi. innovationem in provinciarum Italiae 
inferioris appellatione, ac didributione fallam , tedimoniis Ha- 
driani P. & Eginhandi addruit. Eius haec funt verba.- Non cfl 
tamen dijfimulandum , in eadem diat^poji feu latercula ( Leoniano ) 
provinciarum metropolitam Regii collocatum ejfe in ordine tri^eftm» 
fecundo metropolitarum , qui a Sede CPolitana pendent , infert- 
ptumque Calabriae metropolitam; quum tamen ^ ut dixi ^ Regii ci- 
vitas Jit a fit in provincia Brutiae , Vnde nolim aliquis colligat , 
mendum irrepfijfe in textum , fed innovationem faBam fuijje in 
provinciarum Italiae inferioris appellatione Cf tributione . Perfeve- 
rabat adhuc Agathonis Papae temporibus provinciarum Calabriae 
Brutiae antiqua di/linBio . Etenim in fubfcriptiontbus epiflolae Sy- 
nodicae Concilii Romani recenfentur inter epifeopos provinciae Ca- 
labriae Locrenfss^ Tarentinus ^ Thurinus^ Taurianus^ TropeianuSj 
Vibonenfts ^ (D“ Hydruntinus in contextu Graeco melius , quam in 
contextu Latino^ ubi provinciae Bruttiorum adferibitur. Inter epi- 
feopos vero provinciae Bruttiorum annumerantur Conjentint^^ Cra- 
aamamjia^ Umtienji s , Tempfanus .Sed quadraginta fex poflhaec 

annis pars illa Italiae , quae ab Imperatoribus CPolitanis retenta 

* * con- 


(*) Vide/is de hac re prae ceteris 
C^in^ium in Glofrar.voc,CeMpcnw,ac Pof- 
fnum in Gloffar. ad Alcxiad. Annae 
Comnenae vcc Kararran» . 

('*) Thoraas Aceti in prolecoreen-ad 
Earrlum p.^d. contendit, ante leptimum 
'laeculum Calabriae nomen Bruttiis hae- 
fifle. Nae is magno conatu maximas a- 
git nugas. Nec aevo luffiniaiii Bruttium 
Agrum Calabriam tiuncup.Tnim fuiflie , 
tite colligitur ex Mifcella lib-xvi. , ubi 
Belifarium ex civitatibus Calabriae Me- 
tito ( hoc eft Mileto ) & Corf entia po- 
pulos collegilTe ait, ut Neapolim civibuf 
vacuefafiam impleret j tota enim labella de 


Neapoli populis e SicHia , Calabria , 
Apulia, Campana aicel! lis impleta, 
al«ll a textu 'Paulli Diaconi thlloriac 
Milcellae An£h)ris , uti li<)tiet cx Ro- 
mana illius ed.iione an. MccrCLxxv. 
Ointre recentior Collei'or, qui Milcel- 
lam Paulli auxit , non ex ‘veturtis mo- 
numentis , led ex labellis narratiunculam 
illam haufit . Qui vero Calabri nominis 
tr.inslationem faeculo tandem decimo fa- 
{)am tuentur , manifelli erroris arguun- 
tur ex Synodica A^thonis , Diatypoli 
Leoniana , AnaAauo Eiblothccario , 
Theopinne, ali rque fcriptoiibus Ucculo 
dwimo vctultiuribus« 


i, - I5E EPOCH..ET CAVS. VOMIV.CALAB.AD BRVT.’ 
eft , Cnlalviae nrmen ejl hidepta . ^od probatur eximie duobus /<r- 
pimoniis Hadriani (S' Eginbardi . Hic enim ait , Carolum M, obti- 
riuijfe^yltilhm totam, quae ab Augufta Praetoria ufque in Cala- 
briam mferiorem , in qua Graecorum & Beneventanorum conftat 
eflc confinia,,... Ceterum Calabriae nomine tunc Bruttia y^Lucania^ 
pulia (y Calabria fpecialiter diSa fignificabantur. Similis huic locus a~ 
pud Hadrianum L cjui ad Carolum /cripfit y Adalgifum Durem accef- 
fijfcy^id MilPos Imperatoris ( /ciZ/cer Gr/icfi) ia panibus Calabriae 
iuxta confinium. Ducatus Beneventani,,. Hmc fndumyut in diat/- 
poft Graeca Regium dicatur metropolis CLtlabriaC y quanrvis .pertineat 
ad provinciam. Bruttiae , non autem ad Calabriam fpecialiter diflam. 
Duodecim autem epifeopatus ( quin treilecim) buic metnpol i ad- 
feripti in illa diatj/pofx partim- ftti funt in Bruttia , ut Confen- 
tiae.^ Crotonae y Scyllacii , qui provinciae Bruttiae accenfentur in 
Synodica Concilii Romani fub Agathone ; partim ftti funt in Ca- 
labria y ut LocrenftSy Vibonetrfts yT auri anus & Tropeianus y qui in^ 
ter epifropos Calabriae deferibuntur in diBa epiflola. Haflenus Mar- 
ea nofter . Verum ex Synodica Agathonis vir emunftae naris 
colligere potius debuilfet, iam tum duas provincias Calabriae 
Bruttiorura inter fe confundi , & promifcuo nomine appellari 
coepifle, quam veterem utriufquc dillinflionem fub Agathone 
adhuc perieverafle . Etenim in. ea ex epifeopis in. Bruttio Agro, 
.pofitis. quinque fe provinciae Calabriae \ quatuor provinciae Brut- 
tiorum fubfcribunt ; contra ex epifeopis Calabriae provinciae 

Bruttiorum •yS.hzT provinciae Calabriae dicit. Id non alia de cauffa. 
fa£>um , quam quia anna DCLXXix. Bruttiorum regio & novo 
Calabriae, & veteri Bruttiorum nomine aeque adpellaretur.. Ve- 
nia vero Mareae extero- homini ultro concedenda eft,fi ex qua 
provincia eflent noftrates illi pracfules, qui Synodicae Agathonis 
lubfcripfere, non fatis noverit. Scilicet in veteri Bruttiorum A- 
gro fiti funt non modo Epifeopi Confentiaey Crotonae y Scgllacii y 
qui provinciae Brutiae accenfentur in Synodica Concilii Romani fub 
Agathone y ut refle vidit Marea verum etiam Lorrenfts , Eibo- 
venftSy T auri anus fy Tropei anus y quos in Calabria veteri is perperam 
collocat.. Hi quidem provinciae Calabriae fe appellant in Synodi- 
ca illa, non quod epilcopales ipforum fedes in veteri Cabhria c- 
xifterent, fed quia temporibus Agathonis Calabriae nomen Brut- 
tio Agro iam effet impertitum . 

FINIS. 
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INDEX CAPITVM 


IN OPERE CCNTENTORVM 


A N T E L O Q.. 


PagT. 


PARS. I. TN qua nullum in Regno Nea^Iitano & Siculo mstropoliranum , 
X praeter Rom. pontiHcem, a primis Ecdeiiae 'faeculis ad Leonem I- 
Taurum, & quod excurrit, extitiffe oftwditur ; ac Hecus featientes refellun- 
tur. Pag.xir. 

CAP.I. Nullus in Gampanie & Samnio metropolitanus, praeter Rom. pontiheem, 
a primis Ecclefiae faeculis ad Leonem 'I Taurum, & quod excurrit. 'Aid. 

CAP.I I. Nullus in Apulia & Calabria metropolitanus, praeter Rom. pontiHccm, 
ad Leonem Ilaurum, & quod excurrit. xxx. 

CAP.III. Nullus in Lucania & Bruttiis metropolitanus, praeter Rom. pontificem, 
ad Leonem ITaurum,& quod excurrit. xxxv. 

CAP.IV. Nullus in Sicilia 'metropolitanus, praeter Rom. pontificem , ad Leonem 
Ifaurum, & quod excurrit. xi-Ji- 

CAP.V. Refelluntur qui alium a Rom. pontifice metropolitanum in Regno Nea- 
politano admittunt ante Leonem Ifaurum . L. 

CAP.VI. Refelluntur qui alium a Romano metropolitanum in Sicilia admittunt 'an- 
xe Leonem Ifaurum . txui. 

PARS n. In qua dc Metropolitanis & Archiepifeopis in utroque Regno a pa- 
triarchis CPolitanis inflituiis fufe difleritur. lxix. 

C.\P.I. De Calabriae & Siciliae Epifeopis a Rom. Metropolita ad Condantino- 
politanum pauiarchaiu abdudis. 'tbid. 

CAP.I I. De iurifdidions Patriarchae Conflantinopolitani in Epifeopos 'Calabriae 
ac Siciliae. Lxxvt. 

C.\P.IIl- Dc Metropolitanis & Archiepifeopis in Calabria & Sicilia a patriarchis 
CPolitanis inilitutis. Lxxix. 

CAP.IV. Nullum in ceteras Regni Eccleflas, Calabris & Siculis exceptis, CPoU- 
'tani patriarchae ius. xcvr. 

CAP.V. De avulsis Calabriae ac Sktliac Ecclefiis Rom. 7 >ontifici redituris, cxi. 

PARS III. In qua de Metropolitanis 8c Archiepifeopis in utroque Regno a Roui. 

CAP.i; d/’ eccleliil{!c^ l^egn?^{!JcaliDfit^ metro^libus, ac primum Capuaiii, 
Beneventana, & Salernitana. cxvn. 

C.AP.II. De metropolibus Amalpliitana, Neapolitana, & Surrentina. cxxx. 

C.\P.III. De metropolibus Barenli, Sipontina, Tranenfi, Brundufina , & Ta- 
rentina. cxxxvt. 

CAP.IV. Dc metropolibus Aclieruntina , Compfana, Confeurina, et Theatina. cf viii. 

CAP.V. De metropolibus a Romanis pontiheibus confirmaris, Regienfi , Sandae- 
Severinae, & Hydruntina. clxiv. 

CAP.VI. 'Dc Archiepifeopatibus Rollaneofi, Naiareno, & Lancianenfi. CLXiz. 

CAP.VII. De metropolibus Regni Siculi, Panormitana, Meflanenfi, & Mon- 
tis- Replis. CLXxfir. 

CAP.VIIL De iuribus Metropolitanorum Regni Neapolitani & Siculi, ac "pa- 
triarchica Rom. pontificis in eos audoritate. cLxxvnr. 

CAP.IX. Dc hodiernis Romanae provinciae "finibus. cxcir. 
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XII. INDEX AVCTORVM 

CAP.X. An ccclcfijilicae metropoles ex civili Regni dilpofruone fueriit a CPo- 
litanis, & Rom. pontificibus conliitutae, difputatur. cxcviii. 

HAPEPrON De epocha 8t caulTa nominis Calabriae ad Bruttios translati, quo 
Petri de Marea lib. i. Concord Sftcerdot. &. Imper. cap. VII. num. iv. len- 
tentia ea de re expenditur. in fin. pj. 

INDEX AVCTORVM 
Qui laudantur ) notantur, explicantur. 


A 

A LIatius Cl.») noter., pag.8i. in Not. 

Amicus ( Antoninus) >for«t.,6f. 
Anailafiis ( Philippus de) notet., 155. in 
Not. 

Aflemanus ( lofeph Simonius } fstuUt., 
norer.H)k& 140. in Not. 

Afte C Francifeus de ) notet., 88. in Not. 
A Sanflo Paulo ( Carolus ) notet. ,61.43. 
Aceti ( Thom. } notet., p. in Parerg. 

B 

Balfamon ( Theod.) notet.,21. in Not. 
Baronius ( Caelat ) nout..,i 1 8. 1 3 i.in Nor. 
Ballerinii fratres UiuUni., ^9. 

Benedeilini Qperum S. Cregocii edito- 
res /omW., 61. 66.68. 

Beretta ( Calpar ) Itnd. , 70. in Not. , 
3. in Parerg., notet. 6. iSik. 

Beveregius ( G ui 1 . )/ei«irt., 8t. in Not. 
Beatiiius ( Antonius ) notet. , 1 37. , & 141. 
inNi«. 

Bibliothecarius ( Anaftafius ) Itud. , 77. 

I iz. 

Bollandus ( lob. ) fenrl. 143., notet., > 37. 
io Nor. 

Blutidus ( FUvits) neret., II tu 
C 

Canifius (Hcnr.) laud.,<^\. 

Canteliusf Petrus Iof.)noter.56.i 3 z.& alibK 
Caveus ( Guil. ) norer.,88. in Not- 
Caracciolus (.Antonius ) noter., 1 3 i.in Not. 
Caietanus ( Odavius ) laud^ 95. 
Coultantius (Petr. ) laud,,i^. 
Cbioccarellus ( Boitbok>niaetts ) teud . , 
1 3 , 1 3Z. in No^ 

Cellarius ( Chriftoph. ) /e«dL,i,in Pa- 
rerg. 

Cluverius ( Philippus ) /einf.,58. 


D' 

Doxopatrius(Nil«s) norer, 84.90. in Not., 
107. feqq. 

Du-cangius ( Carolos ) land. , lod. in 
Not. 

Dupinius ( Lodov. Ellies ) notat. , 63. 

F 

Ficoronius laud.,9^. ' 

Footaninus ( luit. ) , 197. 

Freccia (Marin.) mrat.,»^^. in Not. 

G ' 

Gamerius ( Ioh. ) «orer., 56. feqq. 
Georgius ( Dominicus) notat., 56. IiL 
Goar. ( lac. ) laud., 8 3. 

Gregorius M. explicat. , 2 1. in Not. 
Gretferus ( lac. ) norer. ,81. 

Gruterus ( lan.) laud., 59. ‘ / 

H 

HaliierfFranc. ) neret., ^2.63. > 

Harduinus (Ioh) 77. & alibi » 

Huliienius ( Lucas ) notet., 5 2. ’ 

I 

Ignotus Barenlis /e»ii,l4t.St alibi, 
iannonhjs ( Petrus )«orer., 51. 101. lod. 

147. »18. 157.1 »7. in Not. 

Iohanne ( Ioh. de)/eird.,70. , norer.,Et 
91. 9j. in Not. 

K 

Keuchenius Anrrf.,198. 

1 . 

Labbeus ( Philippus ) /e«r/. ,68. 
Laurenis ( Matthaeus) noret. , ii8.~ 
Leunciavius notat., 10. in Not. 

Le Moyne (.Stephanus) laud.,S^. 
Lettera ( Vincentios ) notat., 65. 
Lucentius ( lul. ) laud.,^i., notat., 87. 
isa 1^3. in Not. 

Lnitprandus epifeopus CremonenCs laud., 
89. Lu 
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INDEX A 
Lupae ( Chriftian. ) , 87.114.150. 

i^^.inNot. M 
Mabilloniue ( loh. ) lauil.,t^o. 

MaUterra (Gaufrid. ) taud., 94. 

Marea ( Penrus d«) wiMf.,4.feOT. in Ant^ 
loq.,5i.62.6?.84.87.inNot.,«9.inParer. 
Manfr^us ( Franc. ) now., 65. 
Mnochiue( Alex. Sjrtnmachus ) /aW., 80. 

90. & alibi io<x 1 18. r^i. in Not. 

Milante ( Thomas Pius ) land., 187. 
155. in Not. 

Miraeus (Aubenus) nout.y 81. iji. ih 
Not. 

Monachus ( Michatl ) ^nr., iiS.iajw 

Montanus (lofeph) latuLy\ 6 ^. in Not. 
Mqrabitus ( Carolus ) nottt . , 67. 
Mutatorius ( Lud. Ant* ) Itutd.y )9. 118. 
1x7. in Not. y mtat.y & loi. & 
103. N 

Norinu-s ( Henric. ) Uud., 59. , nouf.yl 18. 
Nucaeus( Angelus) notae., 6^. 

O 

Oriendius ( Franc. ) mtat.,6j. 

Oftienlls ( Leo) erp/tr. 121.& 147. 

P 

Pagius ( Antonius)/e«^ iiS.,wret.7i. 
1 32. in Not. 

Pagius ( Franc. ) land., 118. 

Paulinus Nolanus epifeopus expUeat . , 59. 
Prariilus ( Franc. Matia ) laitd., 118. 
Peregrinius ( Camillus ) lauiL, z. in Pa- 
rerg., mut. 118. 13Z. in Not., & d.in 
Parerg. 

Piccolas^f_Alben^j | mut. .67. 7 ' m 


C T O R V M XIII,' 

173. in Not. 

Pirrus ( Roccus ) Uud., 17^., notat. 7 
91. 175. in Not. 

Porphyrogennera ( ConAantinus )n*rer., 
8.in Parerg. 

Protolpata ( Lupus ) laud., notat, 
140. in Not. 

R 

Remondinus ( Ioh.Steph. ) laud. , yps 
S 

Salmafius(CIaud.)>nMt.,7z. in Not. 
Sarncllius ( Pompeius ) notet. ,56. ug. 
113. >50. in Nor. 

Sigonius ( Carolus ) laud. 70. in Not.,& 
118. 

Sirmpndus( lacob. ) notat . , ja. 

Scoruas ( Franc. ) notat.,^!. m Nor. 
Schobar (Chritloph. "7 laud., 77. 

Strabo laud. . i. in Parerg. 

Scylitzcs (Ion.) laud. in Parerg. 

T 

Tortora ( Angel. Maria ) laud., 1 37. in 
Not. 

Theophanes txpiic.,71. 

ThomalTinus ( Ludov. ) notat., 

Troylus ( Placidus )")»oret., 147. in Nob 

V 

Valelius ( Hernicus ) Uud..6^\n Not. 
Vipera ( Marius ) notet., ;o. n8. ' 

Vita f Ioh.de) notat.,^6.ttq.,i i)i. 
Vghellus ( Ferdinandus ) notat. 56. 104.' 
117. 132. 137. 14Z. in Not. 

Z 

Zavarronus ( Antonius ) lattd. M9., ntt> 



INDEX RERVM PRAECIPV AR VM . 


Prior numerus partem ; alter caput J tertius paginam deftgnat l 


> A 

A Bbates Regni Romanae fedi int' 
mediate fitbiedi. IIl- 9. 196, 
Acheruntia quo anno cremata a fei' 
pfa. eiufque eccleda MatcranenC ad> 
lunaa. 1 It. 4. i6a Quando metropo- 
lis fa^a. III.4. is8. St tj9. Ei mul- 
tae a Romanis Pontificibus decretales 


datae . ibid. in Not.Qui eius fufTraganei. 
III.4.ida 

Alcheiius Panormitanas Archiepiicopus 
a Gregono VIL pallium accepit.lll. 
8. 189. 

Amalphls in metropolim ab Iohanne 
XV. ereda. III, 2. 130. Eius fuHfaga- 
nn. iiid. 

An- 
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Andronicus quo tempore imperavit . I. 
4 - 107. 

Apuliae& Calabriae epifeopatus. I. 2. 50. 
Romano metropolitae olim lubieili.f^. 
Abeo Apuli Calabriq. praefules ordina- 
bantur.l I.4. 104. Apuliae fedes bellorum 
occafionc Beneventanae unitae. l-^. 6 o. 

Apuliae nomen ad veterem Calabriam 
citenfum a Laogobardis , pag. 6 . ia 
Varcip. 

Arcliiepifcopi Regni line fulTraganels . 
il 1.-5.: 69. Refpondcnt bonoraeiis Gra*- 
corum Archiepifeopis. III.9. 1^9. in 
Not. Cur hl di£b Pmxnhrom. ituL ' 

Aibalaricus Gothorum Rex quo tempo- 
re regnavit. 1.5.62. ‘ • 

Averfanam Sedem Romanae fubiecit 
Martinus V-idque Callixtus III. eoo- 
firmavit. III. 2.1^5. ' 

B 

Balfamon Patriarcha Antiochenus quan- 
do vixit. II. 4. 107.. 

Barbatus Surrentinas ArchiepifeopnsGre-' 
•Mrium in Stabienfem antiUitem con- 
fecravit. III. 8. 187. 

Barium faeculo fexto haud metropobs !k- 
^la. I. 5. 61. Haec civitas fub lx)ngo- 
bardis, Graecis, & Nonhmannis. 
Qjiando fafla metropolis . 1 1 1 . j. 1 ^7. 
feqq. Qui cius fuiiraganei. III. j.145. 

. & 148. Barenfis me;ropolita fuos or- 
dinavit fufitagancos . TII. 8. 188. . 

Btnevalett quando adhiberi inbulliscoe- 

. fit. III. 8.182. 

lieueveniKt»»» CtJim aoMinnnlis an ?nt1- 
quilPima. I. 5.57. feqq. Metropoliticam 
dgnitatem ab IohanneXIII. primum 
accepit III. r. 124. fe^. Qui cius 
liifTraganei. ihid. Suos Beneventanus 
Mecropolita fuf&agancos confecravit . 
III. 8. >84. 

Brundufuia metropolis quo tempore in- 
Aituta. III. q. 155. £i fubeft OAuni 
epifeopus. ibid. ■ 

Bruniorum Ager quibus limitibus olim 
‘coercebatur, pag. r. in Parerg. Quando 
CtUbria dittus, 2. ibid. 

Bruttii di3i.Br/r4n<M. 111.10. 1 1 8. in Not. 
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C 

Calaris civilis Sardiniae metropolis , lae- 
culo fexto eccleliallica evalit , pag. 9. 
in Anteloq. . _ ' 

Calabria quos olim fines habuit, pag.i. 
in Pareg. Quando Calabriae nomen 
Bruttio Agro impertitum . ibid.pig.i. 
& feqq. An ullus olim veteris Cala- 
briae Praetor, pap.7. . ... 

Calabriae & Sicibac crnRopi aRoman* 
ad CPolitan. ecclcfiam quo anno 
.abdudi^ U. I. 71. Patriarchae CB«) 1 >' 
tano diu paruerunt. II. 2. 76. feqq. 

Campaniae nibes epifcopales . I. i. 1;. 
Romano meiropolitae fuberant. ibid. 

CanuOum p^ annum 872. devallatutn 
a Saracenis. III. j. 144. A.i45.Num- 
quam Arcbiepifcopali dignitate dona- 

.. tiun. III. j. 102. ad 144.10 Not. 

Capua olim civilis Campaniae metropo- 
lis, non ecclefi-iAica , -9. & io. in 
Anteloq. , & I. 5. 5^. feq. Eius b- 
•pifeopus R. pontifici pareb.it . I. 3 - 55 * 
Metropolis ab Iohanne XIII. anno 
966. primum diSa. III. 1. 117* £<us 
fuffraganei. III. i. 1 2j. Metropolita 
Capuanus metropoli tica iura exercuit. 
III. 8. 181. Cur fub Gregorio M. 
Capu.ie epilcopus Neapoli Ecclefiam 
fibi fubdit.im habebat. I.i.xi. 

Catanenfis mSicilia.Archiepifcopatus quan- 
do a Graecis in ilitutus. II. j.94.&feq. 

Civiles metropoles in Oriente po!l Con- 
llantinum ccclefiallicae evafernot: quod 
in urbicariis provincii» haud fa^nqt. h 
3.55. feq. 

Complana fedes quando metropolis faita. 
Ili. 4. 161 . 1 piius fuffraganei. r6i^ 

Coniiantinopolitanus 1’atriarcha in Ca- 
labria & Sicilia Metropolitanos inili 
tuit . II.). 80. Ei quae fedes fubieihe. 
II. ).8>.&82. An in alias Regnicc> 
defias , praeter Calabras Sl Siedas, 
ius exercuit. II. 4.96. lUrus in Anti- 
Aites Calabriae & Siciliae aucti- 
tas. II. z.77.feqq. 

D 

Dedicationes Ecclefiarum Siciliae, cete- 

-V ...it- 
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larumque urbicariarum provinciarum, 
nonnificum venia Rom. metropolita- 
ni ab epilcopis pera4tae.l.4. 47. 

Demetrius Neapolitanus epifeopusob ne- 
fanda crimina depofitus a Grejorio M- 
1.4.18. 

Diatypofis Leonis .Sapientis de fedibus. 
C Poli tano throno fuoieitis. If.y;8i.in 
Not. Quis eius auSor./i/W. Quot e* 
ditiones . 

Dioecefeivr avulfio •# Romana ecclefia 
fub Leone Ifanro perafh. II. i.yo.feq. 

•“ Quo anno. Avulfarum Calabriae & 
Siciliae Sedium rellitutio a Korthman^ 
nislafta. IL5.rf5. 

Dorum Beneventanum epifeopum Leo. 
M. increpat. 1 . 1. 29.. 

£ 

Accianum qufl loco fnerit . I.j. s8. 

£Jias BareniU Archiepifeopus pallium 
Vrbano 1 1 . accepit. III. 8. 18 st. 

Epifeopi nulli mctropohtae fubleifi te- 
nentur vicinum fibi metropolitanum 
eligere , cuius provinciali Synodo l'e 
fillant. III. 9. 196. Ab hac -le- 
ge eximuntur epilcopi in Roma- 
na provincia pofiti , qui femper Ro- 
rhano pontifici adhaderunt ; itemique 
epifeopi exemti extra Romanam pro- 
vinciam , qui nativam habent lib^a- 
tcm. III. o. 197. Epifeopi Regni no- 
ftri in Romana provincia fiti. III. 9. 
ip4. & feq. Qni novis metropolita-* 
nis contributi funt. llf. 9. 195. 

Epifeopi Calabriae ab anno 7^2. ad fae- 

‘“f*— 

icfirr 'l 1 . 4.'9n.' Ad eo tempore ‘Con- 
ciliis CPolitanft frequenter adfuere , 
numquam Romanis. iA/if. Omnes Ca- 
labri Siculique praefules , qui oftavae 
Synodo interfuerunt , a Byrantinis pa- 
triarchis Methodio, aut Ignatio con- 
fccnti.iiuL Epifeopi vero Campaniae. 
Samnii , Apuliae , & Lucaniae vel 
poft ifauri tempOrS a Remano pon- 
tifice ordinati lunt ,* Romanifque Sy- 

- nodis interfiierunt.il. 4.99. 

E 

Formula comrriunis’ bullae confecrationis 
epifeoperum. HL 8. 81, in Not. 
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Frequentum tertaemotu deicftum. I. e. 

5S. G ' 

Garganici fruUra contenderunt oppidum 
fuum archiepifcopali titulo donari.lIL 
5. 151. 

Gerardus Ifemienfis epifeopns a Capua- 
no Archiepilcopo fuo tonfecratus.Ul. 

8. 1S2. 

Gerlienus Capuae Archiepifeopus Stepha- 
num Catactenfem fulTraganeum fuum 
ordinavit. III. 18 1. 

Graeci quos Metropolitanos' & Archie- 
pifeopos in Calabria & Sicilia conlli-'^^ 
tuemnt^ IIL j. 178. Poft Siciliam a 
Saracenis occupatam Italicas' regtenes 
fibi fubieflas in duo themata , J/riZ/tfe 
& ioneoAfrdwf,, partiti funt , eafque 
duobus Strategis regendas comniiferunt, 
pag. S.inPareig. 

Gregorius; M. quo anno dcceflfit , p. 8» 

■ iir-Anteloq. Canonum & veterum in-*'^.^ 
PituforUm cuPos & propugnator , iiiaf. 
Metropolitica iura exercuit in epifeopos 
Samnii, Campaniae, Apuliae & Ca- 
labriae, Lucaniae & Bruttiorum , atque 
Sicili.ae, parte I.acap. I.ad4. 

Gregoriu} Vll. Alcherio Panormitano 
Archiepifeopo pallium mittit. III. 8. 

189. Eius epiltola, qua iura metro- 
politica a Regicnfi (ede fub Graecis, 
adepta confirmantur- Ill.vid5. 

Gregorius Stabienfis epifeopus confecra- 
tus a Barbato Archiepilcopo Surren- 
tino. III. 8. rgy. 

Cualterius P.anormitanae Sedis Archie-. 

- Jil — “ 

1 1 

Hadriani I. epMlola ad vii. Synodum , 

& a<> Conllabtinum ac Irenem. 1 1. j, 

1 1 1. 

Hirpini qui. L 5. 58: 

Hydruntum a laeculo oftavo ad undeci- . 
mum Graecis paruit.II.j.Sy.feq.in Not.^ V 
Eius ecclefia a Romana Sede cum cete->- • 

ris-ivulfa - /AQuando .Arehiepifeopatus 
honorem a Graecisobtintiir. II. ^.88, 
Metropolis a Polveuflo CPolita- 
no patriarcha eP difta . iiiil. Confir- 
mata a Romanis pontificibus. III. 5. 

168. 
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1 68- Quot habet fuffraganeos. JII. 5. 
1 ( 59 . I 

Iohannes XIII. primus omnium metro- 
politicam dignit.item epifcopis nonnul- 
lis Regni indullit. III. 8.191. 

Iohannes Stabienfis Epifeopns a Surren- 
tino Archiepifeopo luo confecratus , 
III.8. 187. 

Iohannes Tranenfis cur ab Auftore Hi- 

. Horiae translationis S. Leucii dicitur 
Sipontinut Archiepifeo^t ^nec non Pm- 
trficalts & Aiigujltlit Synkellus. 111 . 

" 5. 1 54. in Nor. 

lohannis VIII. epifloLa ad Carolum Cal- 
vum de miferrima regionum noilrarum 
conditione fub Saracenis. III. 5.146. 
in Excurf. 

lulianus Aeclaneniis Epiicopus.I. 5. j8. 
in Nor. 

It.alia ()ii.am habuit regiminis ferinam 

^ fub Gothis , pag. 6. in Parerg. Quatn 
a Longino accepit, liid.p»g.y. 

L 

Lancierfis Archiepifeopatus origo. III. 6 . 
iji. Sub eo nullus eA epifeopus. IIL 
6. 175. 

Landullus Capuanus epifeopus ope Lu- 
dovici.II. Imp. metropolitkam di- 

f litarem adipilci nifus eA. I. 5. 56. 
ius conatus in irritum cedere . »6«/. 
Landulfus PandulA Principis Alius primus 
Beneventi Archiepifeopus. III. 1. 124. 
Madelfridum in epifeopum S. Agathae. 
Gothorum confecravit. III. 8. 185. 

Leo Ifauricus <)uando imperavit. II. i. 
<59. Bellum (ucic linaeiiiibus indixit . 
«Md. EccleAas Calabras, Siculas,& II- 
lyricianas a Romana ad CPoliranam 
fedem traduxit. II. 1.70. • 

Leo Atinenfis epifeopus a Capuano me- 
tropolita fuo conlecratns . 1 1 1. 8- 1 8 
LeucenAs epifcop.atusfuppreArus. III. 

169. 

Leucii corporis translatio fafla fub 
Iohanne Tranenli cpilcopo • III. 5. 
15 5. in Nor. 

Lucaniae & Bruttiorum urbes epifcopales. 
I. 5. 55. Romano metropolitaefuberant. 
iiij. Ab hoc Lucani Bruuiiqu^ prae- 
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fuies ordinabantur . I. j. 56.Eorum fub- 
feriptiones in Synodis Romanis. 1 . 5. 
57. Ipforum cauAae a Romano me- 
tropolitano fuo iudicabantur. I. 5. 58. 
Cur olim Romani pontiAces cpifcopis 
Lucaniae ac Bruttiorum litteras inferi- 
pferunt, nmnquam isetropolitanis , L 
5.41. 

• M 

Madclfridus epifeopus s.Agathae Gotho- 
rnen a Landuifo Benevenu metropoli- 
ta fuo confecratus. III. 8. i8j. 

Magnae Graeciae Anes veteres . II. 4. 

1 10. 

Manfredonia a quo extru£la. Ilf. q-i^r* 
Marcus Melodas Hydruntinus praefui 
quando vixit. II.5. 88. 

Matricula quid. I. 2. 52. 

MeAaaa olim epifcopalis,non metropoli- 
#cica fedes 1.15.67. Quando metropolis 
fa^a. IIL 7. 175. Qui eius fuflragauei . 

111. 7. 176. > 

Metropoles in Regno a CPoIit.anis , & 
Romanis pontiAcibus an ex forma ci- 
vili ereAae. III. 10. 198. feqq. Metro- 
TClitanorum iura , pag. 5. in Anteloq. 
Ea revera mecropolitani Regni noAri 
exercuerunt. III. 8. 178. feqq. Quando 
epifeoporum Regni confecratio Roma- 
nae Mi refervata . /6id. Qui antiquio- 
res in Regno metropolitani a CPoIi- 
tanis Patriarchis inAituti . IL5.80.feqq. 
Qui omnium primi a Romanis pon- 
tiAcibus creati • IIL i.ii8.feq. 
Mintumenfem eccleAam defolatam For* 
mienA univit Gregorius M. I.1.26. 
Miienum numquam Neapolitanae fedi 
paruit. II 1.2. 154. Evernim a Sarace- 
nis, eiufquc fedis praedia Neapolitanae 
addiiSa. III.7. 155. 

Montis-Regalis mctropoleos inAinitio . 
III. 7.178. Eius (uStignaei, iiid, 

N 

Naxareni Archiepifeopatus origo. III. 6. 
171. SedesipAunitae. III. 6.172. Quae 
Kiurareni Archiepifcopi privilegia . 
Neapolis antiquitus metropolis ccdefia- 
flica non fuit. I.^. so. Numquam pa- 
ruit CPolitano patriarchae* 2. 151. leq. 

Q«i 
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Qui cius TuiTraganet. IIL 2.ij4.&leq. 
Nicocas Neapolitanus epifcopus noa 
Graecus, fed Latinus, nec a Byzanti- 
no, l'ed Romano AntilUte confecra- 
tus. II.4.T04. 

Nicoterenftm^pifcopam poenitentiae ad- 
dixit Gr^rius M- I. Nkoterenfis 
epifcopatus Re^ienli unitus. II[.i.id 4 . 

i^orthmanOi Calabria & Sicilia potiti a- 
vulfas ecclefias illico Romanae Sedi 
reliituerunt. il. 5. 1 1 j. Quin ei novas 
a fe fundatas funiecerunt . II. 5. 114. 

Notitia vetus Romanae ecclefuie anno 
1x00. antiquior non eA. IlL 9« 194» 
in Not. 

O 

Oppidenfis epifcopatus fub ultimis Grae- 
corum temporiousinllirutus. III.5.167. 

Opportunum ad perfeflam converuooeia 
honatur Gregotim M. L 1.291 * 

Oretanos epifcopus. II 1.3.15 5* 

P 

Pallium non Iblnm metropolitanis,(ed& 
limplicibus epifcopis dari Iblcbat.I. d. 
do. & feq. > 

Panormum antiquitus ecclefiaflica metro» 
polis non fuit . I. d. 6 ^. leq. Quando me- 
tropolis fa6Ia. III. 7. Qui Panor- 
mitani mettopolitae fuflraganei . IIL 

CPolitano Calabriae ac Si- 
ciliae praefules iam ante an. 787. pa- 
tuerunt. II. i. 70. 

Paullus Nepclinus epifcopus a Gregotio 
M. vifitatoT miflus Neajoli m . I. 1. 

Ihruu g utatia coBO Campaniae tniun^ 
Gregoriuc M., ut Numerium Nuceri- 
nae eccleliae diaconum , fi ^ilcopanr 
dignum iodicet, Romam mittat eon- 
iecrandum. I. 1. id. Eidem impmit , 
ut Secnndinum Abbatem ob crimina 
deponat , ordinetque TheodoCum a 
Congregatione poftulatum . 1 . 1. 20. 

Petro Hydruntino epifcopo Gregorins M. 
delegat vilitationem Ecclcfiaram Brun- 

- dufii , Lipiae & Gallicis palloribus 
ddlitutaruoi.1. 2. 30. & 1. 2. 3^. 

Policaftrenfis epifcopus a Salernitano me« 
tropolita fuo confecratus. III. 8. iSdi. 

Piotothroni apud Gtaccoi qui • 1 I 1 « 4 « 
»70. in Non 
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Provincia quaeque fuum in Oriente ha- 
buit metropolitauum ; fecus in oibiuriis * 
provinciis , pag. 7. in Anteloq. 

R 

Reginus epifcopus ante Leonem Ifaurom 
metropolitanus non fuit. [• 5. 62. feq. 
Primum a CPolitano patriarcha me- 
tropolitanus renuntiatus, & quando. 

II. 3. 8t. Ouot ei fuffraspnei a Graecis 
contributi.Tl. 3. 83. Metropolitica iura 
ipfi a Romanis pontificibus confirma- 
ta. III. 5. id4. Qui illi fuflraganei a 

.Romanis pontificibus adfignati. III. s. 
idd. & idp. Confecravit epifeopos fuf- 
fragancos , aliaquc in hos exercuit 
metropolitica tura. III. 8. 187. 

Rifus Sarnenfis epifcopus a &lemitano 
metropolita fuo confecratus . lli. 8. 
i8d. 

R««mt Siciliae adhuc Comitis cum 
Honorio I!. diUenfiones . III. 8. 190. 

Romanus Pontifex a primis ecclefiae tem- 
poribus ad exitum faeculi quarti fuit 
wiiverfae Italiae metropolitanus, pag, 

1. in Anteloq. Quo rafto lenfrm coerci- 
ta metropolitica* iplius dioecefis , pag. 

2. ibid. Is unus metropolitanus cccle- 
fianim omnium utriufque R^i ad 
Leonem Ifauricum . I . a cap. I. ad 6 , . 

• per tot. Metropolitica iura explicavit 
m ecclefias Re^i interdum per epifeo- 
pos,ant Subdiaconosfuos. L4.40.Cur 
metropolitica illius aufiorkas fenfira ia 
Regno imminuta , & patriarchica crevit. 

III. 8. jpa^mper fibi metropolitano- 
»ura Reghi nofiti confecratlonem R, 
Pontifices refervanint. 1 1 1 . 8. 191. 

Romanae ecclefiae patrimonia in Calabria 
& Sicilia vi Leonis Ilaurici in fifcunq 
redama. II. 1.70. 

Rommae provinciae fines olim ampKC* 
fimi. IlL 9. 191. Cur (enfim ooangu* 
flati. III. 9. 193. Qui nunc eius limi- 
tes . IIL 9. 194. & feq. 

Romuaidus Dux Beneventi Sipontinam 
^m , iemplumoue S. Mi^aeiis in 
in Gargano precibus s. Barbati Be- 

' Xieventanae adionxic.IIL3.148.Grae-- 
cis Tarentum, Bnmdufium , riiafque 
urbes abihilit . II. 4. 47. 

Roflueofis Archiepilco^ttts priaiordia. 

III. 
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III. 6. 170- Nullus ei fubeA cpifcopus 
Ill.rt. 17«. 

S 

S- Sabini corporis inventio fub Rogerio 
Duce Apuliae. III. j. 144- in Kot. 
Eius tumulo infcriptio quando, & a quo 
pofiia. ibid- 

Sabino Subiliacono ininngit Gregorius 
M' , ut Regit.ini Cleri adverfus epi- 
Icopt fui querelas Icrutctur . I. j. 

Salernitanus praefui quando merropoliti- 
cam dignitatem accepi 1. 1 1 ( • 1 . 1 1 7. Qui 
eius fuflraganei. 1 1 1 . 1 29. Metropolitica 
iura revera accepit , & exercuit 111. 8. 
185. 

SalpenAs epifeopatus Barenfi metropolitae 
lubiedus. IiI. i}6. 

Samnium una e fuburbicariis provinciis 
1 . 1.2 8. Veteres ineo urbes epifcopales. 
ibid- Eius mctropoliianus Romanus 
pontifex . ib'id- 

Sanfta-Severina a Graecis 8c epifcopalii. 

& metropolitana fedes faAa. II. 88. 

& II. 4- 108. Quinam eius fuifraganei. 
ibid- A Romanis pontificibus con^nna* 
U. lll. 5 ’‘* 7 - Qw nunc SaniW-Se- 
verinae metropolitanofubfunt. III. 5. 
t^8. 

Saraceni quo tempore Siciliam invaferunt. 

III. :;.i 46.& feq. in Nor. Saracenicae 
. in Apuliam incurrionis,& Canurii de- 
praedari epocha . III. j. (44. in Excurfu. 

Secundi ordinis minijiri qui . 1 . 6.62. 

Sei>nis Capuae inetropolitanl bulla. III. 

SJ. i8j. ' 

Sergius Neapolitanus cpifcopus a Gre- 
gorio III. in ordinem redadus . I. ;. 
^2.& II. 4. 101. 

Sicilia nullum , praeter Romannm pon- 
tificem, metropolitanum habuit ad Leo- 
nis Ifauri tempora .'1. 4. 42. & 1.6. 6^. 
feqq. A Romana Sede vi i fauri primam 
avullii. II. I. Quot in ea metropoles 
ereftaefunt. III. J. 117. Sicili-aeprae- 
fules a Leone M.reprehenfi,quod fol- 
iemnem baptifmum numerolius in E- 
piphania, auam in Pafchate 6c Pen- 
tecolle conterrent adverfus morem Ro- 
manae Ecclcfiae. i. 4. 42. Quot in 
Sicilii Kpifeopi aevo Leonis M- 16. Ro- 
maois Spwdu aderant. I.4-44. A 
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Romano metropolita fuo iudicabantilh 

I. 4. 46, 

Sipontina fedes defolata cum ecclefia s. 
Michaclis in Gargano Beneventanae 
adiunfla. III. 148. SeiunAa a Bene- 
diiio IX. Ifl. ?.i+9. Ob Siponti inte- 
ritum Archiepifeopi fedes in novam 
civitatem translata , quae Manfredonia 
di^iaell.lll. j. isi. Quando in me- 
trop«dim erefla.Iil. 3. tso. feq- Qui 
eitts fn(fraganei.lll.3- 1^2. 

Strategi Apuliae quando creati, pag. 7. 
in Parerg. 

Subferiptiones epillolarum Rom. pontifi- 
cum , & Conciliorum ad Mtionem ci- 
vilis , non ecclefiallici plerumque fa- 
ilae, pag. 7. & 8. in Anteloq. In fub- 
Icribendis Synodis non urbium digni- 
tatis, fed epifeoporum aetatis ratio o- 
lim habebatur. I. 6.6s. 

Surrentinus epifeopu’: quando mesropoli- 
ta creatus. III. 2. 13S. feq. Qui- 
nam eius fuffiaeanei . ibid. Surrenrinns 
metropolita fuflraganeos fuos ordina- 
vit. III. 8. 186. 

Synceili Augullales 8c Pontificales qui. 

II. 4. 106. 

Syracufana cisotas olim totius Siciliae 
metropolis civilis, non ecclefialfica . 

I. 6.64. Eius cpifcopus a CPolirano 
pattiar^a mctropoliianus diflus , & 
quo tempQre.^I.^.97. feq. Sub Grae- 
cis univerfos Siciliae epifeopos fibi 
contributos ordinavit. III. 8.180. Cur . 

— ^rwttopotioMm dignitaretn amifit. 1 1 1.7. 
‘ 7 J- Quando a Saracenis direpta, ibide 
T 

•Tarentum quando in ecclcfiallicam ifle- 
tropolim eveiifa. III. 3. 157. Qui eius 
fuffraganei. III. 3. 15^ 

Tharafius e laico ad CPolitanum pa- 
triarchatum cveSus.II. 5. iiz. Eum 
Oecumeitinon •patriarcham fuum adpel- 
lant Siculi & Calabri Anriflites iti^ 
Concilio Nicaeno II. III. 8. 179 - 

Thearina Sedes quando metropolis fa- 
fta. III. 4. 163. Qui cius futiraganet. 
ibid. 

Tranum fedes olim ^fcopalis,. III. 3. 
114. feq. Quot fub fe loca' habuit . 
IIL 3. 1S3. Barenii eceltfiae adiun£Ia 
• eft. 
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^.‘Uid. Quando ecclelladica iretro- 
poiis evaGt. iiij. Quot eius fuifraga- 

Dci.iiiJ. 

TroinenGs epifcopus a Gregorio VII. 
coniecratus. II. 5. 1 14. 

V 

Venantk)_ Patricio Panormitano fcribit 
Gregorius M. , Urbicum Abstem 
mento eleftum in epifeopum , fcd re- 
luftantem cogendum non efrc.[.4.4^j 
Venerio V'ibonenG epifeopo Taurianen- 
Gs&Tunitanae ecclcGae viGrationem 
demandat Gregorius M. I. 

Viflor Neapolitanus Archiepifeopnsnon 
fub-Cregorio I., fcd VI. Tixit. 1 . 5.51. 
Vifitatores a Metropolitanis mittebantur, 
ad canonicam novi epifeopi eleflio- 
Dcm procurandam.!. 1.2 j.Eos Romanus 
pontifex deputavit ecclefiis Campaniae 
pallore orbatis, iiiti. Lucaniae, Brut- 
■ Tionam,aliarumque. 1.4.47. &aLbi. 
Vitaliani P. diploina commenticium . I. 
Uo. 

Vnio CarinenGs eccleGae ReglenG fafta 
a Gregorio M. I. t. 4a 
Vnio vel commendatio eccleGamm non 

f roducit metropoliticam dignitatem • 
.5.61. Quibus modis & cau& unian- 
tur eccleGae. /WdL 

Vria cpilcopunr, BrunduGuin Archiepi- 


PRAECIPVAR. ■ XIK. 

fcopum accepit ; Gcyie tutb.ts inte» 
Vritanos & Brundulmos a Gregorio 
XIV. diremtae. III. j. 156. 

Vrfo Archiepifeopus Surrentinus lohan- 
nem Stabienfem epifeopum confecra- 
vit. III. 8. 187. 

S. Willibaldi sdtae feriptor quando vi- 
xit. 1.5. SI. & 5 S. 

AVillielmi I. tum Hadriano IV. dilTcnGo- 
nes , & pafla conventa. II. 3. 114, 
feq. , & III. 8. ipo.feq. 


, ERRATA 
pag.9. Patillus 
57. difpifcio 
loi.an.DccccLxxxlv. 

131. viSorem 

132. jn in annum 
ii. fuppoGtititium 
l4l.domMiu 
14*. Ignorus 
lOi.Rissraganeum 
pag.7.In Parerg. 

Fxarcbum 
8. quibufdein 
iiiJ. quae 


CORRIGE. 

Pratillus 

difpicio 

DCCCCLXXXVr. 

Viftorem 

in annum 

fuppoGtithita 

dominis 

Ignotus 

fufTraganeutn 

Exarchum 

quaedam 

quibus 


Levioribus mendis , G quae ferte offen-' 
des, humane LinSor, ignofee , eaque 
in Typographi incuriam confer. 


s .Adnu Rev. XJ. J. D, T)omininis Cavfflttfo in hnt Rf^ta Studiert^m 
te Pnfefs.yTevideae Autographum emmeiati operit , eui fe fubfcribat ad finem reydetf 
di ante puiliratihnem ^ num Exemplaria hnpr/mendtt concordent ad formam Regalis Re- 
/cripti, Cf in firiptis refci 

■■■*■ • * “ AT^TH AEUS ARCH. CARTH. C.M. 

Legi opus, eui titulus; Ad Petri de Marea Cmrardiam Sacerdotii & Imperii 
tc vpufula Supplementa & AiSaria &c. a Carmino Fimiano Antecclbirc doftiflimo 
ennferiptum, quo Mnrca illuUratur, Tuppietur, notatur: & quod magis ell, vetus 
A nova eccleliarum Neapolitanarum & Sicularum difciplma enarratur. E (1 quidem 
Opus de Concordia Sacerdotii Imperii veluti totius iuris publici eccleiiailici in- 
ftruflinimus thefaurus, fummaque arte & peritia omnium canonum, & totos bi- 
Roriae eccleGallicae elaboratum ; at Archiepifeopus vere illullrifrimus illius auftor 
, ( quae hurranae naturae mifera conditio ell ) in tanta rerum varietate faepe acu- 
tum non vidit ; faepe fibi conGans non fuit , variafque de una eademque re fen- 
tentias diverGs locis protulit ; multa, monumentorum inopia, obfervare ot illultrare 
non potuit; multa etiam aut omifit, aut obiter pcrrraftavit, quae tamen digna c- 
f.!nt, ut feilus dicerentur & illuGrarcntur. Et quod magis dolendum cil, Arcbiepi- 
leopus illuGrllfimus veterem eccleGarum r<^i noftri (quae olim inter ectkGas fub- 
urbicarias cenlibantur) difciplinam ad examen revocans, non femper ex vero rem 
propofuit. finis nempe illulUiGTuni viri erat iun & antiquitates eccleGae Oaliic^ 

iu« 
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nae tUudrafe & eonftrmirf ; fu (hem ios omne eccldkflicttm & tvtereiA 
hilloriaoi aJIiibere voluit, etfl non omnia femper paii felicitate & acumine expoi' 
derit. Optantium ergo erat, ut tantum Mareae emendatius haberetur: in pri< 
mis vero neceiferium erat^ ut antiquitates ecdefiairum Neapolitanarum & Sicula- 
rum illudrarentur, & novis monumentis & prabadoiiibus adfettae & indrufhe ia 
publicum ufum prq^ent . Id praeflltit lucubrationibus & aommentatiis fuis doSif- 
iimus nofler Antecellor : cui fini univerfam paene antiquitatem inlfit infervirc , ia 
primis vero verfet vetera monumenta, quae ad ecclefias fuburbicarias fpefiiant , ia 
omniliius ferme MaKae eruditionem & acumen aemulatus. Ita procedit integrum 
Opus ; mmc vero tantum exercuit prelum diatriba I. dt mu Cl" pro^ijfu tnetropo- 
teu> eccUfurum ht Repio Napolittm & Tantum Opus typis committi, & 

in publicum evulgati, e re publica eife cenfeo.Ncap.idib.]uniiCIDIDCCLXXVL 

Dominicus Cavallarius. 

Die la menlis Julii 177& Neapoli. 

Vift nferipto fuat Regalis Maiejlatts fub die 6. currentis menjis^ & mmi, at 
telatione Rtv. U. /. D. D. Dominici Cavattaro d* commlffume Rev. Rpgii Cappellani 
Maioris f ordine praefatae Regalis Maieliatis. 

Regalis Camera S, Clarae providet y decermt^ atrpie mandat , quod imprimatur 
eum inferta forma prae/entis fup^ cis libelli y ac approbationis ditli Rever. Reviforh , 
Verum rmi publicetur , nifi per ipfum • Rrvfonm faila iterum revifione ^ ajfrmetur r 
quod_ concordat , /ervata forma Regalium Ordimu» , ac etiam in puilicattone /ervetup 
Regia Fragmaticay hoc fuum. 


S ALO MONI US. 
PATRITIUS. . 


VARCAS MACCIUCCA. 
V ID 1 T FISCUS R. C. 


Illullrls Marchio Citus PneC S.R.C & ceteri lUulliis Aulx Praefer teiQ« 
fore 1'ubi'cfiptiouis impediti. 

Reg. 

Carulli. Atbanallus. 

Admodum Rev. Dom, D. Demmicut MalarR S, Thett. Pnfeffor revideat tV in faiftllr. 
. ^ferat, Neaf. die z6. Junii 1775. 

JOSEPH ROSSI DEP. 

"EXCEllENTISS. ET^ KEVTR. BOmTnE. 

Quanta quanta funt , quae dodilfimus Petrus de Marea in praeclariflimo 0> 
tere de Concordia Sacerdotii & Imperii copiofe fciteque cunfignavit y tamen ple- 
raqne ei humanitus excidere, quae incautiores fallere poflunt . Ea omnia modella 
& fine acerbitate confutat Vir clarifluniis Carminus Pimianus in his Diatribis pe- 
nitiore facrae eruditionis fupelle£lile refertilHmis . Adhaec clegantifTimus Au^r 
qunm rparllm, tum praecipue in Aufiariis id agit, ut rei Ecclefiaiiicae Regni Nea- 
politani & Siculi, deterla caligine, locem adlpcrgat: quae trachtio quum ei feli- 
citer cefferit, quantopere lil noltris EcclcCis Moiutura , unufquilque per (e mtelli- 

Jam vero nihil huic Operi inefi, quod fan£Ii(rimam Religionem, morelVe lae- 
dat j proinde illud poflie cenfeo in publicam lucem emitti. Neapoli xii, KaLAia* 
ffuU CIDIDCCLXXVL. 

,, Hunutijfrmus cKent 

. ' . Dominicus Antonius Malaibius. 

'Arnntg Ttlationt Dotmm Riv/vUtimptimautt • Di* *4f Jutii 1776. 

. I . , JOSEPH aossi DEP; 
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